BACKGROUND  WATER  JNVENTORY.THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THRQUGF  2001 


SUNNYS1DE  GOLD  CORF- 
SlLVERTQN,  COLORADO 


Parameter  ->in  units  erf  mg/t  unless  noted 

4 + ■^'4* 

+++++-*+ 

-GPM 

C 

SU 

umho 

mg/I 

mgrt 

mg/I 

mg/i 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

drainage 

SAMPLE  SITE 

Sampidate 

SAMPLETIME 

Sampledby 

lab 

Omgd 

0{GFM) 

FifildT 

FleidpH 

FleidCond 

dAI 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

CEMENTCREEK 

UM-1 

2&-Juf-92 

11:00:00 

GN 

JML 

1.300 

90300 

8.7 

7,4 

160 

0.29 

0.00 

0.04 

<.05 

0.01 

0.06 

0,31 

CEMENT  CREEK 

UM-1 

23-Sep-S2 

10:30:00 

GN 

IML 

£>.290 

201.00 

5.6 

8.6 

210 

0,50 

0 00 

0.06 

0,09 

<,02 

0,10 

0.4? 

CEMENT  CREEK 

M-3 

29-Jui-92 

12:30:00 

GN 

JML 

0.098 

68  00 

11.4 

3.4 

460 

3.8 

0.052 

221 

11.5 

0.04 

3.55 

9.59 

CEMENT  CREEK 

M-3 

23-Sep-92 

11:30:00 

GN 

IML 

0.001 

100 

12.8 

3.1 

980 

12.50 

0,18 

6.67 

32,50 

<,02 

10.50 

26.10 

CEMENT  CREEK 

M-3 

02 -Aug-93 

14:00:00 

JP 

IML 

0.006 

5.54 

12.0 

2.9 

740 

8,3 

0,11 

4.94 

28.7 

0,03 

7.94 

22 

CEMENT  CREEK 

M-3 

17-Sep-93 

11:00:00 

GN 

IML 

0.010 

6.60 

8.8 

2.8 

730 

8.8 

0.138 

5.34 

20.6 

0.024 

8.27 

20,4 

CEMENT  CREEK 

M-3 

06-Ju!-94 

14:00:00 

JP 

IML 

0 032 

22.20 

18.5 

3.0 

450 

0.035 

2.1 

10.3 

0.03 

0.39 

11.6 

cenent  creek 

M-3 

Q0-Sep-94 

103000 

GN 

IML 

0.003 

224 

11.4 

2.3 

1030 

17.3 

0.2 

7.54 

421 

0,03 

14.33 

<2,5 

CEMENTCREEK 

M-3 

23-Ajq-95 

10:00:00 

GN 

IML 

0.022 

15.00 

111 

28 

630 

6,9 

0.1 

4.39 

18.8 

0.032 

7 06 

18.5 

CEMENT  CREEK 

M-3 

20-Sep~95 

09:30:00 

GN 

IML 

0003 

2.15 

3.5 

2.4 

790 

10 

<0,002 

6.44 

29.1 

0.01 

10.9 

29.2 

CEMENTCREEK 

M-3 

16Uu!-S6 

13:30:00 

GN 

IML 

0.019 

13.00 

16.9 

2,9 

480 

523 

0.069 

2.73 

10.9 

0.04 

4.69 

12,5 

CEMENT  CREEK 

M-3 

23-$ep-96 

13:3000 

GN 

IML 

0.01? 

11.46 

9.0 

3.2 

440 

7.53 

0.077 

11.25 

489 

0,047 

5.85 

15,4 

SAMPLE  COUNT 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

AVERAGE 

0.021 

14,718 

11,840 

2.907 

873.000 

8.928 

0.084 

8.381 

20.718 

0.023 

7.448 

20,778 

SW.Dev, 

0.027 

18.889 

3.872 

0.288 

207.782 

3,807 

0.087 

2.883 

11,38? 

a,ai3 

3,340 

9.408 

Max. 

0,088 

88.000 

18,800 

3,360 

1030.000 

17,300 

0.200 

11,280 

42,100 

0.047 

14.380 

42.800 

Mitt. 

0.001 

1.000 

3,800 

2.360 

440,000 

3.800 

0.000 

2.100 

4.880 

0,000 

0,380 

8,890 

CEMENTCREEK 

M-3 

OTGul-9? 

06:30:00 

GN 

0.186 

115.00 

7.6 

2.5 

270 

CEMENT  CREEK 

M-3 

10- Sap-97 

1 1:15:00 

GN 

0.003 

1.35 

9,1 

3,4 

488 

CEMENT  CREEK 

M-3 

OT-Jul-96 

10:15:00 

GN 

IML 

0.370 

254.00 

6.1 

1.5 

210 

192 

0.02 

0.72 

5.44 

003 

242 

4.19 

CEMENTCREEK 

M-3 

11 -Sep-98 

11:40:00 

GN 

0.004 

2.64 

16.1 

17 

890 

CEMENT  CREEK 

MG 

09- Ju  i-96 

09:3000 

GN 

0.227 

158.00 

7.1 

2$ 

220 

CEMENTCREEK 

M-3 

03-Sep-99 

09:00.00 

GN 

0160 

114.00 

8.5 

2.8 

480 

CEMENT  CREEK 

M-3 

1 3-Jul-OO 

10:30:00 

GN 

IML 

0.010 

7.00 

15.0 

29 

460 

5.54 

0,053 

248 

8,73 

0.021 

4.6 

11.8 

CEMENTCREEK 

M-3 

12-Sap-OO 

06:00:00 

GN 

0.014 

9.75 

8.0 

2.9 

550 

czmm  CREEK 

M-3 

09-Jui-OI 

1230:00 

GN  EN 

0.013 

9.02 

17.2 

24 

320 

CEMENTCREEK 

M-3 

3OAug-01 

09:30:00 

GN  EN 

0006 

4.15 

9.8 

2.4 

630 

CEMENTCREEK 

MG 

ll-Jun-02 

0945:00 

GN  EN 

IML 

0.030 

23.84 

10.5 

3.5 

510 

4.06 

0.036 

13 

249 

0,046 

27 

6.75 

CEMENT  CREEK 

M-3 

OS-Sep-02 

0915:00 

GNEN 

NO  Flow 

8-23 


1779156 


ED  000552  00030726-00001 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY.THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2001 


1779156 


sunnyside  gold  corp 

5ILVERTON  COLORADO 


sussasststmmwmM 

Parameter  ->in  units  of  mg/l  unless  noted 

=:=» 

StWfcSSSSKBSSS 

St. 

H+44+ 

+++++++++++ 

H 

*B*±-H-SS= 

+++++++ 

- 6PM 

C 

su 

umho 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

mg/! 

mg/l 

mg/1 

mg/I 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampidate 

SAMPLETINE 

Sampl&dby 

lab 

Omgd 

Q(GPM) 

FieidT 

FieldpH 

FteidCond 

dAI 

dCcl 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

28-JuI-92 

13:15:00 

GN 

IML 

0.019 

13,40 

63 

4.7 

180 

0,4 

<.002 

0.08 

<.05 

0.02 

0.05 

1.02 

CEMENT  CREEK 

W-2A 

23-$ep«92 

12:00  00 

GN 

IML 

0.014 

9.65 

7.6 

4.4 

250 

0.80 

0.00 

0.06 

<.05 

<.02 

0.04 

1.24 

CEMENT  CREEK 

M2A 

Q2-Aug-93 

i6:00:00 

JP 

IML 

0.017 

11.70 

8.0 

3.9 

130 

0.3 

0.002 

0.01 

<.0$ 

0005 

006 

006 

cement  creek 

M-2A 

1?-$ep-93 

11:30:00 

GN 

IML 

0.019 

13.20 

5.8 

4,2 

180 

0.4 

0.003 

0.06 

<.05 

0.005 

012 

ue 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

06*Jui-94 

15:00:00 

JP 

IML 

0.038 

26.40 

6.5 

42 

130 

ND 

0.002 

0.03 

<•05 

0.005 

0.03 

1.42 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

O^Sep-94 

11:00:00 

GN 

IML 

0.013 

8.96 

88 

4,5 

190 

0.50 

0.002 

0009 

015 

0.005 

004 

1.16 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

23^g-&5 

10:15:00 

GN 

IML 

0.026 

ia  oo 

7.2 

4.0 

130 

0.30 

0.002 

0.014 

0.06 

<0.075 

0.04 

0.88 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

2CLSOP-SS 

09:45:00 

GN 

IML 

0.016 

11.00 

64 

3.7 

160 

060 

<0.002 

0.002 

<0.05 

<0.005 

*<0.02 

0.46 

CEMENT  CREEK 

NV2A 

t6-Jul-96 

13:45:00 

GN 

IML 

0.008 

$.53 

7.0 

4.3 

100 

0.32 

0.002 

0.02 

005 

<0.005 

003 

078 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

23-Sftp-96 

13:45:00 

GN 

IML 

0.018 

12.66 

7.0 

4,6 

150 

0.52 

0.004 

002 

004 

<.005 

0.06 

112 

SAMPLE  COUNT 

19 

10 

10 

19 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

AVERAGE 

0.019 

13,052 

7M0 

4.248 

m>m 

0.414 

QMS 

0,030 

0.028 

0.004 

0.048 

1,012 

StcMDtv, 

0,099 

8,420 

9.844 

0.284 

40.249 

0.202 

0.001 

9.024 

0.048 

0,008 

0.934 

0.281 

Max. 

0.038 

29.409 

8,809 

4.700 

289,000 

0,800 

0,004 

0,080 

0.180 

0,020 

0,120 

1.420 

0.008 

5.839 

8,890 

3.710 

100.000 

0,000 

9,000 

0.002 

0.000 

0,090 

0.000 

0.480 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

O7-Jui~07 

09:50:00 

GN 

0.018 

13.00 

5.7 

5.4 

110 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

10-S*p-97 

11:30*00 

GN 

0.011 

7,50 

8.0 

4.0 

150 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

07-JUI-99 

10:30:00 

GN 

0 022 

15.50 

4.8 

2.8 

110 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

11  "Sep-98 

11:50:00 

GN 

0.013 

8.74 

67 

4.1 

190 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

09-Jul  -99 

09:45:00 

GN 

IML, 

0.027 

19.00 

5.5 

3,3 

120 

0.39 

0 001 

0.02 

013 

019 

005 

0.81 

CEMENT  CREEK 

03-$(>P'd9 

0020:00 

GN 

0.032 

22.00 

62 

4,1 

170 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

13-Jul-OO 

10:45:00 

GN 

0.O15 

10.00 

8.3 

4.6 

140 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

12-SepCO 

08:45:00 

GN 

0.015 

10.00 

6,0 

4.4 

220 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

09-Jul’Ol 

13:00:00 

GN  EN 

0.017 

1146 

10.4 

35 

150 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

30-AugCI 

09:45:00 

GNEN 

0.008 

$.54 

9.8 

4,0 

200 

CEMENT  CREEK 

M-2A 

11«JUrv02 

09:15:00 

GNEN 

0.015 

10.63 

8.1 

4,5 

300 

CEMENT  CREEK 

M2A 

05~S*p-02 

0930:00 

GNEN 

0.007 

4.86 

9.7 

4.8 

240 

S-24 


ED  000552  00030726-00002 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY. THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2001 


sunnyside  gold  corp  . 

silvertoncolorado 


Parameter  ->i In  units  of  mg/I  unless  noted 

~~~ 

SS5HSMKS-™ 

— Urw 

ORA/NASE 

SAMPLE  SITE 

Samp/date 

SAMPLETIME 

Sampledpy 

iac 

Qmgd 

G(GPM) 

CEMENT  CREEK 

M-1 

30- Ju  1-92 

10:00-, 00 

GN 

IML 

0 003 

222 

CEMENT  CREEK 

M-1 

23-Sep*92 

12:45:00 

GN 

IML 

0.012 

2.36 

CEMENT  CREEK 

M-1 

C2-Ajg-93 

11:3000 

JP 

IML 

0,019 

13.20 

CEMENT  CREEK 

M-1 

17 -Sep-93 

12:30:00 

GN 

IML 

0010 

6.60 

CEMENT  CREEK 

M-1 

28-Jun-94 

11:30:00 

JP 

IML 

0017 

11.70 

CEMENT  CREEK 

M-t 

0&-Sap-94 

11:45:00 

GN 

IML 

0008 

5.54 

CEMENT  CREEK 

M-1 

23-AU0-95 

10:45:00 

GN 

IML 

0.026 

16.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

20-Sep-95 

10:15:00 

GN 

IML 

0026 

16.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

16-Jul-96 

14:15:00 

GN 

IML 

0.010 

6.60 

CEMENT  CREEK 

M-1 

23-Sep-96 

14:30:00 

GN 

IML 

0014 

9.81 

SAMPLE  COUNT 

10 

10 

AVERAGE 

0.014 

9.40 

Std.Dav, 

0.007 

8.47 

Max, 

0,028 

18.00 

Mm. 

0.003 

2.22 

CEMENT  CREEK 

M-1 

D7-JuJ-97 

1010.00 

GN 

IM. 

0.003 

18.30 

CEMENT  CREEK 

M-1 

10-Sep-97 

11:50:00 

GN 

IML 

0.024 

16.60 

CEMENT  CREEK 

M-1 

07-Jui-ea 

10:45:00 

GN 

IML 

0.10 

69.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

r, -Sep-98 

12:35:00 

GN 

0,02 

16.61 

CEMENT  CREEK 

M-1 

09-JUI-99 

10:3000 

GN 

0.050 

35.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

03-Sep-99 

10:00:00 

GN 

1ML 

0.200 

141.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

01 -Oct-99 

09:45:00 

GN 

IML 

0200 

14200 

CEMENT  CREEK 

M-1 

Oa-Nov-99 

11:00:00 

GN 

0.144 

100  00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

04-Auq-OO 

09  15:00 

GN 

IML 

0186 

129.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

12-Sep-00 

09:15:00 

GN 

IML 

0200 

139.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

09-Jul-01 

11:1500 

GN  EN 

IML 

0.350 

249.00 

CEMENT  CREEK 

IVM 

30-Ajg-OI 

10:00:00 

GNEN 

IML 

0229 

159.18 

CEMENT  CREEK 

M-1 

01 -Nov-01 

11:3000 

GN  EN 

IML 

0.300 

211.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

0BMar*O2 

11:30:00 

GNEN 

IML 

NO 

NO 

CEMENT  CREEK 

M-1 

15-May-02 

10:30:00 

GNEN 

IML 

0.163 

113,00 

CEMENT CREEK 

M-1 

il-Jun-02 

11:30:00 

GNEN 

0210 

147.4? 

CEMENT  CREEK 

M-1 

19- Jut-02 

10:30:00 

GNEN 

IML 

0210 

149.00 

CEMENT  CREEK 

M-1 

05~Sep-02 

09:45:00 

GNEN 

IML 

0.220 

157,00 

1779156 


sas3KS~ssSS  •PSKKSS'SSSSiS 

S. SKSSSS 

4.4, AA  4. 4-  4,^.4  i. 

c su 

umno 

mg/1 

mg/I 

mg/1 

TTTtTT^TTTT  TTt'rTT 

mg/l  mg/i  mg/i 

mg/l 

Field!  FteidpH 

FleidCond 

m 

dOd 

dCu 

dFe  dPfc  dMn 

dZn 

4.5 

2, a 

1280 

8,8 

0.195 

103 

64.2 

0.23 

10.6 

38.00 

5.8 

ao 

1460 

9,1 

020 

9.67 

6300 

0.29 

10.70 

33.70 

5.0 

2.7 

1260 

7.5 

022 

11.3 

65.5 

0.32 

13,1 

44.60 

4.6 

2,6 

1140 

6,6 

0.21 

a 75 

816 

0.256 

197 

45.60 

5,0 

2.6 

880 

011 

6,06 

49.00 

0.307 

7.23 

25.00 

8.1 

2.7 

1020 

8.3 

0.157 

6,69 

45,70 

0.187 

9.57 

30.OO 

5.3 

2.9 

1100 

6,4 

0.21 

9,17 

56,60 

022 

15.5 

42.10 

4.8 

2.5 

1150 

7,4 

001 

6.4 

58,40 

0.2 

20 

49.00 

10.0 

32 

1030 

5,9 

0214 

9.26 

50.70 

0299 

116 

37.00 

7.0 

24 

960 

5.47 

0.157 

5.42 

40,00 

0236 

9.53 

30.30 

10 

10 

10 

6 

18 

10 

10 

10 

10 

10 

$.8 

277 

11 18 

6.74 

o.m 

$.702 

68.480 

0,266 

12. 163 

37.820 

1.8 

8.24 

162 

0,78 

0.062 

1,616 

8.261 

0,0a 

3,446 

7.660 

10.0 

3.24 

1460 

8,10 

0,220 

11.300 

66.600 

0.320 

20.000 

49.900 

4.8 

2,43 

688 

6.47 

0.01 0 

6.420 

40.006 

0.187 

7.230 

26.000 

6.2 

2.2 

880 

5.38 

0875 

4,00 

54.80 

0.253 

11.9 

35.00 

7,5 

2.3 

980 

5.76 

<.004 

4,71 

53.10 

03 

20.5 

45.70 

5.60 

1.09 

750 

4,45 

010 

6.10 

49.60 

0.30 

14.40 

34.20 

7.10 

186 

930 

7.5 

2.1 

1850 

7,2 

27 

1730 

44.6 

<,001 

17.2 

127 

0.27 

316 

106 

6.8 

24 

1760 

46 

201 

15,1 

117 

0.19 

35.5 

106 

07 

2.2 

1750 

14.5 

28 

1210 

16 

066 

4,47 

56.3 

0.156 

26,4 

56.5 

7,0 

2.8 

1320 

15.2 

0.655 

4.50 

57.0 

0.177 

26.7 

55.4 

100 

2.7 

1030 

8.5 

0,352 

3.2 

40,4 

0139 

21 

38 

103 

27 

1130 

10.1 

0.41? 

3.16 

42.3 

0.15 

22.9 

42.1 

6.9 

33 

1020 

7,21 

0.472 

2,05 

39.1 

<005 

22 

43.3 

13.8 

3.3 

940 

6.23 

0.365 

1.35 

32.7 

0,128 

23 

37.5 

11.5 

3.4 

1030 

5.54 

0258 

176 

30 

0.1f 

20.3 

30.8 

11.1 

3.6 

1760 

107 

48 

1040 

7,07 

0.302 

2.4 

37,4 

0.116 

25.7 

37.9 

7.3 

3.9 

980 

6.32 

0345 

206 

38.8 

0.079 

26.7 

417 

B-25 


ED  000552  00030726-00003 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY. THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2001 

sunnyside  gold  C0RP 
silverton.colorado 


Parameter  ->r?  unk»  ct  mg#  unless  noted 

+-M-+++ 

— 

GPM 

C 

SU 

umho 

mg/1 

mg/i 

mg/I 

mg/f 

mg/f 

mg# 

mg# 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampidste 

SAMPLETlME 

Sampfodby 

lab 

Gmgd 

Q(GPM) 

FieldT 

FfcsIdpH 

FieidCond 

dAl 

dCd 

dCu 

dFe 

dRb 

dMn 

dZn 

CEMENT  CREEK 

S*13 

15-Ju!-93 

13:0000 

JP 

IML 

0.001 

0.73 

84 

3.3 

290 

27 

0.Q2 

0.07 

3.14 

0.13 

1.2 

4.3 

CEMENT  CREEK 

S-13 

1?-Sep~63 

13:00.00 

GN 

dry 

CEMENT  CREEK 

$*13 

SS-Jun-^ 

15:00:00 

JP 

IML 

0005 

3.71 

13.5 

3.1 

260 

0.019 

0,115 

3.65 

0.1 1 

0.99 

5.1 

CEMENT  CREEK 

$-13 

2Q-S«p-95 

10:30:00 

GN 

NO  FLOW 

CEMENT  CREEK 

$-13 

16-Jul-96 

14:45:00 

JP 

IML 

0.000 

1.00 

7.8 

3.0 

290 

2.69 

0.019 

0.09 

137 

0,146 

106 

4.36 

CEMENTCREEK 

$-13 

23-Sep-96 

15:0000 

GN 

NO  FLOW 

SAMPLE  COUNT 

a 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

AVERAGE 

0,001 

1.380 

1.833 

3.137 

280.000 

1.707 

0.010 

0.002 

2.720 

0.129 

1.083 

4887 

8t«LD#v. 

0,002 

1,40$ 

2.530 

0.113 

14.142 

1.270 

0.000 

0,018 

0.977 

0,01$ 

0.087 

0.364 

Max, 

0,00$ 

3,710 

13.800 

3.2B0 

mooo 

2.700 

0.020 

0,11ft 

3.086 

0,149 

1.2O0 

5,100 

Min. 

0.008 

0,000 

7,000 

3.020 

250.000 

0.000 

0.010 

0.070 

1.370 

0.110 

0.890 

4300 

CEMENT  CREEK 

$-13 

OT-Jul-97 

10:35:00 

GN 

0.006 

4.00 

7.6 

2,79 

230 

CEMENTCREEK 

$-13 

lO-Sep-9? 

12:15:00 

GN 

NO  FLOW 

DRY 

CEMENT  CREEK 

$-13 

07-ju!-98 

11:15:00 

GN 

0.0036 

2.5 

59 

1.47 

210 

CEMENTCREEK 

$-13 

11 -Sep-98 

12:15:00 

GN 

NO  FLOW 

CEMENTCREEK 

$-13 

09-Ju!-99 

10:50:00 

GN 

0.004 

3 

8.7 

2.53 

240 

CEMENT  CREEK 

S-13 

03-SOP-89 

10:15:00 

GN 

NO  FLO W 

DRY 

CEMENT  CREEK 

$-13 

13-Jul-OO 

11:15:00 

GN 

NO  FLOW 

STAND.  H20 

9,1 

3.04 

320 

CEMENTCREEK 

$-13 

12-Sep-OQ 

10:0000 

GN 

NO  FLOW 

DRY 

CEMENTCREEK 

S-13 

OB-Jul-OI 

11:45:00 

GN  EN 

IML 

00004 

0.26 

IS  6 

2,84 

270 

2 46 

0.017 

0.07 

1.8 

0124 

0.99 

415 

CEMENTCREEK 

S-13 

l8-Jun-02 

11:00:00 

GN  EN 

0.02 

13.03 

8,8 

3.72 

340 

CEMENTCREEK 

$-13 

OS-Sep-02 

10.30:00 

GN 

NO  FLOW 

DRY 

CEMENT  CREEK 

S-4 

17-Sep-S3 

13:15:00 

GN 

IML 

0.000 

0.18 

5 3 

3.1 

420 

2.6 

0.017 

0.7 

16 

0.027 

117 

2.58 

CEMENT  CREEK 

$-4 

29-Jun-94 

15:00:00 

JP 

IML 

0.022 

15.28 

f0.5 

3.2 

$40 

5.4 

0.Q2 

1.8 

33.1 

0.024 

183 

4.76 

CEMENT  CREEK 

$4 

31  -Aiig-95 

13:45:00 

GN 

IML 

0.007 

5.00 

9.3 

3.3 

410 

2.8 

0.01 

0,433 

13.8 

002 

1.14 

2,26 

CEMENT  CREEK 

$-4 

20-$ep~95 

11:00:00 

GN 

IML 

0.014 

10.00 

5.2 

2,9 

380 

2.44 

0.01 

0.45 

13.4 

002 

103 

2.06 

CEMENTCREEK 

$-4 

ISnIuI-96 

15:0000 

GN 

IML 

0.016 

1132 

59 

31 

480 

3,5 

0,018 

0.87 

22.5 

0.042 

1,31 

3.1 

CEMENTCREEK 

S-4 

os-oct-se 

11:0000 

GN 

NO  FLOW 

SAMPLE  COUNT 

6 

$ 

ft 

6 

$ 

ft 

8 

6 

$ 

$ 

$ 

$ 

AVERAGE 

0.018 

B.3&4 

7,240 

3.114 

468.000 

3.388 

9.016 

0.812 

19,790 

0,027 

1.206 

2.«$2 

Std.Oev. 

0.008 

$.244 

2,21$ 

0.142 

92.808 

1.063 

0.0O4 

0.426 

7.424 

0.008 

0.282 

0.970 

Max, 

0.022 

15,278 

10.800 

3.320 

540.000 

S.400 

0.620 

1,000 

33.100 

0.042 

1830 

4.760 

Min. 

0,000 

0.180 

6.200 

2,850 

380,000 

2,440 

0,010 

0.439 

13,400 

0.020 

1.030 

2.080 

CEMENTCREEK 

$-4 

07-Ju!-8? 

11:00:00 

GN 

0.029 

20.00 

7.7 

28 

550 

CEMENTCREEK 

$^ 

lO-Sep-87 

13:00:00 

GN 

0.013 

8,75 

8.0 

30 

350 

CEMENTCREEK 

$ -4 

IO-Jul-98 

06:15:00 

GN 

0.020 

1426 

8.3 

2,3 

380 

CEMENTCREEK 

S-4 

11-SSP-96 

13:0000 

GN 

0005 

3.48 

6.5 

2,5 

360 

CEMENT  CREEK 

S-4 

09- Ju  1-99 

11:30:00 

GN 

IML 

0044 

30.00 

8.3 

2.4 

570 

421 

0.004 

1.01 

26.2 

0.05 

1.65 

3.67 

CEMENTCREEK 

$-4 

03~Sep-99 

10:45:00 

GN 

0.028 

19.00 

82 

3.3 

320 

CEMENTCREEK 

$-4 

13-Jut-GG 

11:30:00 

GN 

0.018 

20.00 

86 

3.8 

370 

CEMENT  CREEK 

$4 

f2-$ep-00 

f 0:15:00 

GN 

0.006 

450 

ao 

3.2 

310 

CEMENTCREEK 

S-4 

09-Jui~01 

13:30:00 

GNEN 

0.530 

37.10 

10.8 

28 

330 

CEMENT  CREEK 

$-4 

14-Sep-01 

11:15:00 

GNEN 

0.011 

7.27 

11.2 

3.7 

270 

CEMENT  CREEK 

$-4 

0S-$ep-G2 

1045:00 

GNEN 

NO  FLOW 

8-26 
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BACKGROUND  WATER  INVENTORY. THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2001 


1779156 


SUNNYSiDE  GOLD  CORP, 
SILVERTGN, COLORADO 


Parameter  -> 

in  units  of  mo/!  i 

I 

i 

C 

GFM 

r 

SU 

******a 

+-K-+++  + 

mg/ 

w 

mg/l 

mg# 

mg 

mg/l 

mgr 

drainage 

SAMPLE  SITE 

Sampidate 

SAMPLETtME 

Sampledby 

sab 

Qmgd 

O(GPM) 

FiefdT 

fiefdpH 

F&dCond 

m 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

m o 

d2n 

CEMENT  CREEK 

S-9 

02- Aug -93 

11:00:00 

JP 

IML 

0 005 

3.71 

4.0 

38 

550 

4.6 

0.05 

0.12 

ie.7 

013 

363 

15.7 

CEMENT  CREEK 

s-e 

24-Sep-83 

11:00:00 

GN 

IML 

0.0Q2 

1.15 

38 

38 

430 

0.057 

0.08 

14.2 

0.126 

2.69 

3.8 

CEMENT  CREEK 

S-9 

29-Jun-94 

16:0000 

JP 

{ML 

0.007 

4.58 

5.0 

3.7 

SCO 

0,054 

01 

13.2 

0.D9 

356 

5.24 

CEMENT  CREEK 

S~0 

09-Sep-94 

14:00:00 

GN 

IML 

0.000 

0.13 

7.4 

6.6 

420 

3.4 

0.003 

0.07 

10.31 

0.152 

248 

3.9 

CEMENT  CREEK 

S-9 

03- Aug-95 

14:00:00 

GN 

iML 

0003 

2.00 

5.4 

4,3 

600 

5.29 

0.069 

0,122 

22.3 

0093 

4.52 

7.35 

CEMENT  CREEK 

S-9 

20- Sep-95 

10:30:00 

GN 

IML 

0.003 

2.00 

5.1 

35 

500 

3.61 

0 056 

0.103 

14.0 

006 

281 

471 

CEMENT  CREEK 

S-9 

1 7~Jui-96 

13:45:00 

GN 

IML 

0.000 

0.12 

8.0 

4.1 

450 

3 88 

0,051 

0.08 

9.93 

0.096 

285 

4.62 

CEMENT  CREEK 

S-9 

OSOct-96 

10:45:00 

GN 

NO  FLOW 

SAMPLE  COUNT 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

AVERAGE 

0.002 

1 ,088 

6,828 

4,231 

482.867 

4.166 

0.081 

0,086 

14.463 

0.110 

83.889 

8.448 

Std.Dev. 

0.002 

1.174 

1.464 

0.888 

60.878 

0,687 

0.023 

0.018 

3,000 

0.024 

123.48ft 

3.843 

Mix, 

0.007 

4.386 

8.006 

8,680 

606.600 

6.280 

0.088 

0,122 

22,300 

0.182 

388.000 

16.700 

Min, 

6.000 

0,120 

8,800 

3,620 

420.006 

3.406 

CMOS 

0.070 

9.036 

6.886 

2480 

3,860 

CEMENT  CREEK 

S-9 

07-Jul«97 

11:15:00 

GN 

0.004 

3.00 

4.06 

4.08 

530 

CEMENT  CREEK 

S-9 

10-Sep-S7 

13:30:00 

GN 

0.001 

1.00 

8.0 

3.97 

460 

CEMENT  CREEK 

$-8 

IQ-Jul-98 

09:30-00 

GN 

0.002 

1,5 

5,3 

3 82 

330 

CEMENT  CREEK 

S-9 

1 1 -Sep-98 

13:10:00 

GN 

0.0007 

0,5 

7.4 

3 52 

400 

CEMENT  CREEK 

S-9 

12-Jul-99 

09:00:00 

GN 

(ML 

0.0015 

1 

5.3 

3.29 

470 

4.18 

0.004 

0,014 

7.92 

0066 

2.97 

4 82 

CEMENT  CREEK 

S-9 

14-Sep-99 

10:00:00 

GN 

0.003 

2 

7.1 

4.07 

450 

CEMENT  CREEK 

S-8 

13-Jul-GC 

11:45:00 

GN 

0.003 

2 

ae 

3.76 

370 

CEMENT  CREEK 

S-9 

12-Sep-OO 

10:30:00 

GN 

0 0007 

05 

8.0 

3.93 

330 

CEMENT  CREEK 

S-9 

26-Jun-01 

11:00:00 

GN 

0.004 

3 

5.3 

4.28 

420 

CEMENT  CREEK 

S-9 

14-Sop-Ol 

11:30:00 

GNEN 

0.0007 

0.45 

11.5 

3.81 

330 

CEMENT  CREEK 

S-9 

1l~Jun«02 

11:15:00 

GN  EN 

0.0001 

0.066 

12,9 

333 

720 

CEMENT  CREEK 

S-9 

1 B-Jun-02 

11:15:00 

GN  EN 

0.0001 

0,95 

6 

4.43 

400 

CEMENT  CREEK 

s-s 

GS-$ep*02 

10:15:00 

GN 

NO  FLOW 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

30Jul»82 

11:30:00 

GN 

IML 

0.014 

9,58 

20.7 

5.5 

27 Q 

170 

<002 

005 

012 

001 

0.49 

0.90 

cement  creek 

MS-1 

24-$ep-92 

11:15:00 

GN 

IML 

0012 

8.33 

8.4 

5.5 

280 

170 

<002 

0.02 

009 

<.02 

0.42 

0.65 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

21-$ep-93 

14:00:00 

GN 

IML 

0.003 

2,45 

17.2 

5.1 

270 

0.002 

<.001 

<05 

<005 

0.55 

0.49 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

22-Ju!-94 

13:00:00 

JP 

IML 

0.008 

5.54 

28,0 

4.1 

240 

0.002 

<001 

<05 

<005 

0.55 

0,49 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

04-Oct-94 

14:00:00 

GN 

IML 

0012 

833 

117 

5.9 

210 

0.94 

0.002 

0.012 

0.095 

<005 

0.359 

0.455 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

3OAUQ-05 

13:30:00 

GN 

IML 

0.020 

14.00 

22.4 

4.8 

280 

2.3 

0,003 

0.123 

o.oe 

0,006 

0.54 

106 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

2O»Sep-0E 

12:00:00 

GN 

IML 

0.014 

10,00 

9.8 

4.9 

250 

2.00 

0,002 

0.O36 

0.05 

<0.005 

0.48 

0.75 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

lT-Jul-96 

14:15:00 

GN 

IML 

00190 

13.34 

20.0 

5,1 

210 

1.79 

0.002 

0.06 

0.12 

0005 

0.52 

0.75 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

19-Sep-96 

11:30:00 

GN 

IML 

0 009 

588 

4.0 

6.2 

120 

0.68 

<.001 

0.007 

0,14 

<005 

0.52 

0.12 

sample  count 

9 

8 

9 

8 

8 

7 

6 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

AVERAGE 

0.612 

B.m 

i$*m 

8.218 

232,222 

1688 

6,661 

0,034 

6,877 

0,002 

0,482 

0,828 

Std.Dev. 

6.006 

3.485 

7.243 

6,678 

46.161 

0.830 

0.001 

0,837 

0,048 

0.603 

0,081 

0.282 

Mix, 

6.626 

14.006 

26,066 

8.166 

270,006 

2,306 

0.003 

0.123 

0.140 

0.016 

0.880 

1.080 

Min, 

6.663 

2.456 

4.000 

4.110 

120.666 

0,880 

6.000 

0.000 

0.006 

0.000 

0,38ft 

0,120 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

07-JuI-9? 

12:20:00 

GN 

IML 

0062 

43.00 

14.2 

4.5 

*180 

2.65 

0.006 

<1 

0.06 

0006 

0.63 

144 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

26~$ep-9? 

09:30:00 

GN 

IML 

0.035 

24.00 

8.9 

52 

170 

2.18 

0.003 

0.03 

0.08 

0.006 

0.39 

0,78 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

lOguWS 

09:45:00 

GN 

0.050 

36.50 

123 

4.0 

110 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

30-Sep-96 

10:15:00 

GN 

IML 

0.019 

13.00 

7.4 

5.5 

120 

CEMENT  CREEK 

MS-l 

12~Jul-99 

09:45:00 

GN 

0.069 

46.00 

11.1 

3.9 

150 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

14-$ep-99 

10:30:00 

GN 

0.033 

23,00 

118 

4,7 

180 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

1S*Jul-0O 

09:45:00 

GN 

0.023 

16.00 

13.3 

4.6 

190 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

12-Sep-OO 

11:15:00 

GN 

0.012 

8 00 

11.0 

5.2 

200 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

26kJun-01 

11:00:00 

GN 

0.074 

52.00 

10.5 

3.9 

190 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

17~S*p-01 

10:45:00 

GN  EN 

0.140 

103.17 

119 

4.1 

240 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

lSJun-02 

11:15:00 

GNEN 

0.010 

10.20 

14.2 

4.2 

290 

CEMENT  CREEK 

MS-1 

OS-Sep-02 

11:0000 

GN  EN 

0,001 

0.48 

126 

5.1 

260 

8-27 
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BACKGROUND  WATER  INVENTORY  THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2CC1 


1779156 


SUNNYSIDE  GOLD  CORP. 
SILVfcRTON,  COLORADO 


Parameter  «>in  units  of  mg/l  unless  noted 

-M-+4~+.+ 

++++++ 

++++++ 

— 

- GPM 

C 

SU 

umho 

mg/I 

mg/I 

mgn 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampidate 

SAMPLE  TIME 

Sampfedby 

ia to 

Qmgd 

Q(GPM) 

Field! 

FteldpH 

Field  Cond 

dAi 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMh 

dZn 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

28-Jun-97 

13:00:00 

GN 

IML 

0.025 

17.00 

7.8 

2.3 

850 

151 

0.04 

0.6 

O.S1 

<06 

1.26 

9.91 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

IO-Sep-97 

14:00:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

23~Jutv98 

13:45:00 

GN 

1.00 

11.0 

1.7 

700 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

30-Sep-98 

11:15:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

OI-Jui-99 

11:10:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

R8-1 

IO-Sep-99 

12:00:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

18-Jul-OO 

11:45:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

18-Sep-OG 

11:45:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

25-Jun-Q1 

11:15:00 

GN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

17-Sep-OI 

12:3000 

GNEN 

DRY 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

2C~Jun~02 

10:30:00 

GNEN 

0.004 

3,00 

10.7 

3.2 

800 

7,58 

0.061 

0 457 

34,3 

0.189 

24 

13.2 

CEMENT  CREEK 

RB-1 

OS-Sep-02 

12:00:00 

GN  EN 

0.140 

10.00 

11.8 

41 

870 

7,56 

0.081 

0.457 

34,3 

0.189 

24 

13.2 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

3C-JU1-92 

11:45:00 

GN 

IML 

0.008 

5,83 

13.9 

6.0 

110 

050 

<002 

<.01 

<05 

0.01 

<02 

0.36 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

24~Sap-82 

11:15:00 

GN 

IML 

0.010 

4.10 

61 

5.8 

130 

0.70 

<002 

<.01 

<.05 

<02 

<02 

036 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

21 -Sep-83 

14:15:00 

GN 

tML 

0005 

3,71 

141 

47 

120 

<002 

<.001 

<05 

<.005 

0.03 

0.43 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

22-Jui-94 

14:00:00 

JP 

IML 

0.003 

2.24 

18.5 

41 

90 

<002 

<.001 

<05 

<005 

0.03 

043 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

04-Oa-94 

14:30:00 

GN 

IML 

0.012 

8,33 

8.9 

5,5 

130 

0.36 

<002 

0.006 

<05 

<00$ 

0,187 

0.565 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

3CAUQ-95 

13:45:00 

GN 

IML 

0.008 

6.00 

16  7 

5.4 

100 

0.5 

<0Q2 

0003 

<05 

<005 

002 

043 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

20Sep-95 

12:30.00 

GN 

IML 

0.006 

450 

8.5 

47 

110 

0.4 

0.003 

0.011 

<.05 

<005 

0.03 

1.09 

CEMENTCREEK 

m-2 

tr-jut-se 

U:3Q:00 

GN 

IML 

0011 

7.76 

140 

5,5 

so 

0.6 

<0.001 

0.002 

<025 

<005 

002 

0.44 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

19-Sep-96 

11:45:00 

GN 

IML 

00069 

48 

8 

586 

120 

0.76 

<.001 

0.004 

<.025 

<005 

0.16 

0.58 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

5 

8 

8 

8 

8 

AVERAGE 

0,008 

5.253 

12,078 

5.288 

111.111 

0.548 

0,000 

0.003 

0.000 

0.001 

0.083 

0.821 

8td.Dev. 

0.003 

1.833 

4.058 

0.812 

14,487 

0.138 

0.001 

0.004 

0.O0O 

0*003 

0.W€ 

0.214 

M«jc 

0.012 

8.333 

18.500 

8.000 

130.000 

0.780 

0.003 

0.011 

0,000 

0.010 

0*187 

1,080 

Min. 

0,003 

2.248 

8,100 

4.120 

80.000 

0.380 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0*380 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

07-Jui-97 

12:30:00 

GN 

IML 

0.038 

26 

7.7 

499 

70 

0.48 

<.001 

<1 

<02 

<00$ 

0.01 

0.38 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

26- Sep-87 

09:45:00 

GN 

IML 

0023 

16 

7,5 

5.34 

110 

0.62 

0.003 

<01 

<02 

<005 

<005 

0.47 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

1C-Ju[-88 

10:00:00 

GN 

0.03 

21.3 

7,4 

442 

50 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

30-Sep-98 

10:30:00 

GN 

0.006 

4 

6.8 

5,06 

110 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

12-JU1-9& 

10*00:00 

GN 

IML 

0,04 

28 

7.9 

431 

60 

0.39 

<.001 

<01 

0.05 

0006 

0.01 

0.32 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

14-Sep-99 

10:45:00 

GN 

0.013 

9 

9,8 

4.87 

120 

CEMENTCREEK 

MS-2 

18-Jul-OQ 

10:00:00 

GN 

0.01 

8 

It.? 

480 

100 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

11:30:00 

GN 

0.007 

53 

110 

4.84 

120 

CEMENTCREEK 

MS-2 

26~4un-01 

11:15:00 

GN 

0,03 

21 

7 

502 

70 

CEMENT  C REEK 

MS-2 

17-$ep-Q1 

11:00:00 

GNEN 

0.0058 

4,03 

12.8 

488 

120 

CEMENTCREEK 

MS-2 

1£Mun-Q2 

11:30:00 

GNEN 

0,006 

41 

15.1 

505 

110 

CEMENT  CREEK 

MS-2 

05-Sep-02 

11:15:00 

GNEN 

0.002 

1.5 

15.4 

558 

110 

8*28 


ED  000552  00030726-00006 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY.THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2001 

SUNNYStDE  GOLD  CORR 
SlLVERTON,  COLORADO 


Parameter  ->in  units  of  mo/I  unless  noted 

— — _ gpm 

C SU 

umho 

rngfi 

mQ/l 

mg/I 

mg/I  mg/t 

++++++ 

mg/I 

mg/I 

DRAINAGE  SAMPLE  SITE  Sampldate 

SAMPLETIME  Sampledby  lab 

Qmgd  G{GFM} 

FseSdT  FieidpH 

maoona 

dAI 

dCd 

dCu 

dFe  dPb 

dMn 

dZn 

CEMENT  CREEK 

S-ft 

1 6-Jul-93 

10:00:00 

JP 

(ML 

0.001 

0.73 

10.0 

2.9 

560 

17.10 

0.05 

0.70 

113 

0.03 

101 

14.10 

cement  CREEK 

S-6 

21 -Sep-93 

11:00:00 

GN 

IML 

0.000 

0.18 

7.3 

2.6 

560 

0.06 

0.46 

0.82 

004 

183 

12.00 

CEMENT  CREEK 

S-6 

17-Jun-94 

14:00:00 

JP 

IML 

0.004 

2.93 

14,0 

3.3 

490 

1980 

006 

0.71 

0.88 

003 

141 

15.00 

CEMENT  CREEK 

s-e 

03- Oct-94 

13:45:00 

GN 

IML 

0.000 

0.21 

8.3 

3.1 

540 

9.20 

0.04 

0.53 

0.69 

002 

155 

8.46 

CEMENT  CREEK 

s-e 

O3-AU0-9S 

1345:00 

GN 

IML 

0.008 

5.54 

8.8 

3,4 

470 

1510 

0,05 

0.72 

0,40 

0.02 

156 

1140 

CEMENT  CREEK 

s-e 

21-Sep-S$ 

13:15:00 

GN 

IML 

0.003 

2.00 

7.1 

2,5 

590 

1500 

005 

0.51 

110 

003 

222 

1120 

CEMENT  CREEK 

s-e 

ie-Jul-96 

13:15:00 

GN 

IML 

0.002 

127 

10.0 

ai 

* 450 

1510 

0.05 

0.48 

0,84 

003 

168 

1070 

CEMENT  CREEK 

S-6 

oe-oct-ee 

12:30:00 

GN 

IML 

0.000 

0.0003 

7.0 

32 

490 

1370 

0.04 

044 

0.52 

0.01 

157 

8.91 

SAMPLE  COUNT 

ft 

ft 

ft 

ft 

8 

7 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8 

AVERAGE 

0.002 

1,808 

9,003 

3.005 

118.760 

16.000 

0.04ft 

0.671 

0.79ft 

0.026 

1709 

11474 

Std.Dev. 

0.003 

1,7*2 

2,17t 

0,313 

47,021 

2.996 

0.007 

0,110 

0.239 

0.007 

0.234 

2.116 

Max, 

o.ooa 

5,440 

14.000 

3.400 

690.000 

19.000 

0.040 

0.717 

1.130 

0.036 

2.220 

16.000 

Min. 

0.000 

0,000 

7.000 

2.500 

460.000 

9.200 

0.039 

0.439 

0.400 

0.013 

1.410 

8.480 

CEMENT  CREEK 

s-e 

26-Jun-97 

11:40:00 

GN 

IML 

0.010 

6.73 

7.2 

28 

420 

15.10 

0.04 

0.60 

051 

<05 

126 

9.91 

CEMENT  CREEK 

s-e 

29-Sep-&7 

12:30:00 

GN 

IML 

0.007 

4.49 

e.e 

2,9 

510 

14.80 

<001 

0.49 

0.70 

002 

190 

9.47 

CEMENT  CREEK 

s-e 

07-Jul-96 

09:00:00 

GN 

IML 

0.004 

2,64 

8.1 

14 

440 

CEMENT  CREEK 

s-e 

30-Sep-98 

11:45:00 

GN 

0.007 

0.50 

9.5 

24 

460 

CEMENT  CREEK 

S-6 

01 -Ju  1-99 

11:10:00 

GN 

0.009 

6.52 

12.4 

28 

390 

CEMENT  CREEK 

s-e 

l5-$ep-99 

11:30:00 

GN 

0.003 

2.00 

2.0 

30 

420 

CEMENT  CREEK 

s-e 

IB-Jul-00 

11:15:00 

GN 

0.001 

100 

117 

30 

430 

CEMENT  CREEK 

s-e 

18- Sep-00 

11:30:00 

GN 

0.0007 

0.50 

10.0 

2,7 

420 

CEMENT  CREEK 

s-e 

25-Jun-C1 

11:30:00 

GN 

0002 

1.1500 

8.8 

2,9 

440 

CEMENT  CREEK 

s-e 

17-Sep-01 

121000 

GN  EN 

0.0002 

0.1300 

110 

3.1 

420 

CEMENT  CREEK 

s-e 

18-Jun-02 

1230:00 

GN  EN 

0.0030 

2.0000 

14.4 

3.4 

510 

CEMENT  CREEK 

s-e 

12-Sep-02 

10:00:00 

GN  EN 

0.0080 

5.7400 

14.4 

3.4 

510 

CEMENT  CREEK 

s-e 

15Jul-93 

15:30:00 

JP 

IML 

0.002 

1.65 

10.0 

2.7 

970 

26.20 

006 

0.88 

12.10 

0,04 

2.74 

21.90 

CEMENT  CREEK 

&e 

21 -Sep-93 

10:45:00 

GN 

IML 

0.001 

0.41 

7.2 

2.7 

590 

0,06 

0,68 

0.55 

003 

2.26 

13.50 

CEMENT  CREEK 

17-Jun-94 

13:30:00 

JP 

IML 

0.005 

3.71 

12,0 

2.9 

930 

33.40 

0.06 

108 

15.40 

0.03 

2.34 

2550 

CEMENT  CREEK 

S43 

03-Qct-S4 

14:00:00 

GN 

IML 

0.000 

0.21 

6.7 

3,1 

530 

14.60 

0.07 

0.73 

0.41 

0.02 

2.04 

1120 

CEMENT  CREEK 

S4 

D3-Aug-95 

13:3000 

GN 

IML 

0.012 

8,00 

8.9 

3,1 

900 

25.20 

0.07 

0.97 

18.20 

0.03 

2.44 

23.20 

CEMENT  CREEK 

&e 

21 -Sep-95 

13:00:00 

GN 

IML 

0003 

2.00 

8.3 

2.8 

540 

20.00 

0.06 

0.75 

0.53 

0.02 

2,53 

13.70 

CEMENT  CREEK 

se 

le-jui-ee 

13:0000 

GN 

IML 

0003 

2.13 

10.0 

3,1 

530 

18.80 

0.05 

0.74 

3.00 

0.04 

2.11 

14.90 

CEMENT  CREEK 

s-e 

OSMOct-06 

11:30:00 

GN 

IML 

0.000 

0.001 

50 

3,3 

510 

19.80 

0.04 

0.93 

0.34 

0.02 

2,18 

12.30 

SAMPLE  COUNT 

ft 

8 

8 

ft 

ft 

7 

ft 

ft 

ft 

ft 

9 

ft 

AVERAGE 

0.003 

2,2*4 

ft, 93ft 

2,925 

987.900 

22.671 

0,092 

0.849 

9.31  ft 

0.02ft 

2.32ft 

17.026 

Std.Dev. 

0.004 

2,469 

1870 

0.242 

192.403 

6.729 

0.011 

0,133 

7.120 

Q.0O9 

0.220 

5,220 

Max. 

0.012 

8.000 

12,000 

3,280 

970.000 

33.490 

Q.OftO 

1030 

19.200 

0.041 

2.740 

26.600 

Mm. 

0.000 

0,001 

9.000 

2.9O0 

610.000 

14.900 

0.043 

0.301 

9.340 

0.016 

2.040 

11.200 

CEMENT  CREEK 

s-e 

26kJun-97 

11:50:00 

GN 

IML 

0.018 

12,26 

7.6 

2.2 

920 

26.10 

0.07 

100 

2550 

<05 

2.40 

24.10 

CEMENT  CREEK 

s-e 

29-Sep*97 

12:15:00 

GN 

IML 

0.005 

3.25 

8.8 

2.9 

560 

21.20 

<001 

0.71 

1.31 

0.02 

2.74 

14.10 

CEMENT  CREEK 

s-e 

07-Jul-98 

09:15:00 

GN 

0.005 

3.14 

57 

1.2 

570 

19.50 

0.05 

0,88 

2.55 

0.02 

502 

1580 

CEMENT  CREEK 

s-e 

30-Sep-ee 

11:30:00 

GN 

IML 

0.001 

0.50 

10.0 

2.3 

480 

8.92 

0.04 

0.30 

0.23 

0.01 

120 

5.78 

CEMENT  CREEK 

s-e 

01  -Jul-99 

08:30:00 

GN 

0030 

2100 

11.3 

2.5 

460 

CEMENT  CREEK 

s-e 

l5-Sep-96 

11:1500 

GN 

0007 

500 

7.6 

2.8 

580 

CEMENT  CREEK 

$-8 

18-JuI-OO 

11:00:00 

GN 

0.001 

100 

12.4 

3.0 

440 

CEMENT  CREEK 

S-6 

18-Sep-OO 

11:15:00 

GN 

0.001 

100 

11.0 

28 

440 

CEMENT  CREEK 

s-e 

2$-Jun-Ol 

11:15:00 

GN 

0.011 

7.830 

3.9 

2,8 

550 

CEMENT  CREEK 

17-Sep-OI 

11:45:00 

GN  EN 

00006 

0.429 

114 

3.1 

450 

CEI^NT  CREEK 

S-6 

ie-Jun-02 

13:00:00 

GN  EN 

00040 

2,900 

12.5 

3,3 

630 

CEMENT  CREEK 

S-6 

12-Sep-02 

09:45:00 

GN  EN 

0.0100 

7.140 

8.6 

3.8 

870 

6-30 


1779156 
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BACKGROUND  WATER  INVSNT0RY.7HROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGh  2001 

SUNNYSIDE  GOLD  CORP. 

SILVERTONCOLORADO 
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Parameter  ->in  units  d mg/i  unless  noted  ++-*-+++  ++^+++  *«*++*+-**+■*-++  ++++++  +++++++ 


- GpM 

C 

SU 

umbo 

mg/1 

mg/i 

mg/t 

mg/1 

mg/l 

mg/I 

mg/I 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Samp!  date 

SAMPLETIME 

Sampiedby 

tab 

Gmgd 

Q(GPM) 

Field! 

FieldpH 

Field  Cartel 

eJAl 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

CEMENT  CREEK 

S-7 

ISUut-93 

10:00:00 

JP 

IML 

0.001 

0,73 

8.0 

2,5 

1030 

36,20 

0.07 

0,93 

2560 

0,04 

3.14 

3180 

CEMENT  CREEK 

$-? 

21 -Sep-83 

10:30:00 

GN 

!ML 

0.000 

0.05 

5.5 

2.5 

910 

0.07 

0.54 

13.90 

0.05 

3.31 

24.30 

CEMENT  CREEK 

$-? 

17-Jun-94 

13:45:00 

JP 

INL 

0 002 

1.65 

14.5 

29 

950 

46.30 

0.D9 

1.02 

25.00 

0.D3 

2.83 

35.00 

cement  CREEK 

$-? 

03- Oct-94 

13:3000 

GN 

IML 

0.000 

0,28 

6.9 

3.0 

900 

27,70 

0.08 

0.58 

9.73 

0.03 

3.24 

19.80 

CEMENT  CREEK 

$-7 

03-Ajq-QS 

130000 

GN 

IML 

0.001 

0.73 

8.2 

3.0 

1050 

41,90 

009 

085 

3120 

0.04 

3.00 

36.20 

CEMENT  CREEK 

S-7 

21 -Sep-85 

13:25:00 

GN/CM 

IML 

0.001 

1.00 

7.4 

2.4 

980 

40,00 

008 

0-72 

24.90 

004 

4M 

28.40 

CENENT  CREEK 

$-7 

tSJul-96 

13:15:00 

GN 

IML 

0.001 

0.44 

90 

2,8 

840 

35.60 

007 

0.61 

14.80 

003 

3.24 

24.40 

CEMENT  CREEK 

S-7 

oeoct-os 

11:30:00 

GN 

IML 

0.000 

<1 

7.0 

29 

820 

34.40 

0 05 

0.50 

059 

002 

3.56 

21.80 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

AVERAGE 

0,001 

0,888 

6,313 

2,766 

836,000 

37.443 

0,073 

0.720 

18.888 

0,038 

3 ,m 

27.713 

SttLDav. 

0.001 

0.611 

2 ,m 

0.232 

77.842 

6.623 

0.013 

0.181 

8,287 

0,008 

0.304 

8.728 

Max. 

0.002 

1,860 

14.606 

3.020 

1660.000 

48.300 

0,060 

1,020 

31.200 

0.062 

4.080 

36.200 

Min. 

0,000 

0,000 

6.500 

2,400 

820.000 

27.700 

0,048 

0.604 

6.880 

0,024 

2,830 

18,800 

CEMENT  CREEK 

S-7 

26-Jun-S? 

12:00:00 

GN 

IML 

0.002 

15 

5.4 

226 

920 

43.00 

0.07 

0.78 

19.9 

<.05 

2,81 

30.4 

CEMENT  CREEK 

S-7 

29-$ep-S? 

12:00:00 

GN 

IML 

0.001 

0.72 

9.5 

258 

900 

38.00 

<•001 

0 53 

223 

0.028 

4.11 

27.00 

CEMENT  CREEK 

S-7 

07-Jul-9S 

06:45:00 

GN 

0,001 

0.87 

6,2 

1.04 

790 

CEMENT  CREEK 

S-7 

30-$ep-9S 

12:0000 

GN 

0.0002 

0.15 

8.7 

209 

710 

CEMENT  CREEK 

S-7 

OI-Jul-99 

09:40:00 

GN 

0.0009 

0.84 

12.4 

2.33 

910 

CEMENT  CREEK 

S-7 

15S&P-99 

11:0000 

GN 

0.0006 

0.54 

66 

2.59 

880 

CEMENT  CREEK 

S-7 

16-Jut  >00 

11:50  00 

GN 

0.001 

1,0 

12.0 

2,72 

710 

CEMENT  CREEK 

S-7 

18-Sep-GO 

11:00:00 

GN 

0 0004 

0.25 

10.5 

2,52 

700 

CEMENT  CREEK 

S-7 

25-Jun*Ol 

11:00:00 

GN 

0,001 

1 

91 

2.64 

850 

CEMENT  CREEK 

$-7 

17-Sep-Ol 

12:00:00 

GN  EN 

0.0002 

0.14 

11.7 

281 

130 

CEMENT  CREEK 

S-7 

iegun-02 

12:45:00 

GN  EN 

0.0007 

0.48 

11,5 

3.16 

840 

CEMENT  CREEK 

S-7 

12-SepCa 

09.3000 

GN  EN 

0.009 

0,62 

9 

3.71 

770 

CEMENT  CREEK 

G.K 

1&-Aug-93 

10:30:00 

JP 

IML 

0.004 

2.50 

5.0 

18 

7100 

401.00 

<002 

78.60 

1771.00 

0.02 

105.00 

237.00 

CEMENT  CREEK 

GK 

03-NP*-93 

11:00:00 

GN 

IML 

0.004 

2.56 

3,8 

3.35 

510 

6 

0.03 

0.53 

0,23 

0.84 

8.6 

5,8 

CEMENT  CREEK 

GK 

30-$ep-63 

14:0000 

GN 

IML 

0.003 

2,00 

2,4 

2.4 

5100 

0.02 

80.00 

1312.00 

0.01 

115,00 

218.00 

CEMENT  CREEK 

G.K. 

25-Jul-94 

130000 

JP 

IML 

0.011 

7.50 

5.0 

1? 

>2000 

0.68 

66  72 

1823.00 

0,44 

78.80 

27100 

CEMENT  CREEK 

G.K. 

29.$ep.94 

13:0000 

GN 

no  flew 

CEMENT  CREEK 

G.K. 

l8.Sep.95 

14:45:00 

GN 

ND 

353.00 

14? 

87.80 

1700.00 

<0.005 

107.00 

238.00 

CEMENT  CREEK 

GK. 

3G-Oct-95 

10:30:00 

LP 

IML 

0,001 

0,40 

5,0 

3.5 

>1990 

500.00 

O-00 

78.90 

1750.00 

<0.005 

113.00 

257,00 

CEMENT  CREEK 

0.K 

25-Jun-90 

11:00:00 

GN 

IML 

0.037 

2600 

4.0 

196 

>2000 

500.00 

135 

79.80 

192000 

<0,005 

72.70 

269,00 

CEMENT  CREEK 

G.K, 

12-Sep-96 

14:30,00 

GN 

IML 

0,001 

0,50 

8,0 

2,04 

5500.0 

400.00 

109 

69.80 

1820.00 

0.02 

99,10 

233.00 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

8 

6 

6 

6 

8 

6 

AVERAGE 

0.08? 

4.687 

4,867 

2.387 

2681428 

368.088 

8,606 

67.744 

1462.026 

8.166 

67.126 

216,660 

Std.Dav, 

0,011 

7,677 

1,812 

0.682 

2816,888 

167.266 

0.616 

26.130 

676.066 

0.261 

33.670 

61.266 

Max, 

0,037 

26.088 

8.000 

3.620 

7188.683 

600.888 

1478 

67.600 

1620,008 

8.648 

116.000 

271.000 

Mitt, 

0,000 

8.888 

2.408 

1688 

0.800 

6,088 

8.800 

8.638 

8.230 

8,068 

6,880 

6.680 

CEMENT  CREEK 

GK 

G2-&LB? 

06:3000 

GN 

/ML 

0.050 

41.00 

9.1 

1.68 

$700.0 

400.00 

120 

10000 

1890DO 

<.005 

8100 

24500 

CEMENT  CREEK 

GK 

19-S«p*97 

10:00:00 

GN 

IML 

0.006 

4,47 

7.0 

168 

5400,0 

490.00 

<.001 

78.30 

1090.00 

0.32 

96.20 

223.00 

CEMENT  CREEK 

GK 

29-Jun-86 

10:00:00 

GN 

IML 

0.045 

3120 

8.0 

0.90 

6400.0 

32100 

138 

7190 

1470,00 

<.00$ 

$140 

201.00 

CEMENT  CREEK 

GK 

11 -Sep-98 

13:35:00 

GN 

0,005 

3.00 

8,2 

1,19 

4600,0 

CEMENT  CREEK 

GK 

OI-Jul-99 

11:1000 

GN 

(ML 

0.050 

37,00 

10? 

1.35 

8000.0 

510.00 

0003 

82.40 

2310,00 

0.03 

70.80 

282.00 

CEMENT  CREEK 

GK 

lO-Sep-99 

1045:00 

GN 

0.002 

15.00 

7,3 

1.91 

5400,0 

CEMENT  CREEK 

GK 

29-Jun-OO 

09:3000 

GN 

0.096 

59.00 

111 

2.34 

3100.0 

CEMENT  CREEK 

GK 

13-Sep-OO 

06:15:00 

GN 

IML 

0,100 

72,00 

11,0 

£48 

2200,0 

63.60 

0.17 

14.50 

206,00 

0.05 

38,00 

40.70 

CEMENT  CREEK 

GK 

08-Jui-OI 

10:30:00 

GN  EN 

ML 

0050 

38.02 

117 

2,13 

2500.0 

76.40 

0,21 

13.20 

291.00 

0.04 

28,40 

48.10 

CEMENT  CREEK 

GK 

30-Aug-Ol 

11:30:00 

ON  EN 

IML 

0042 

2923 

9.7 

2.28 

2400.0 

54.50 

0,15 

13.10 

207,00 

0.0S 

38.50 

40.70 

CEMENT  CREEK 

GK 

07-Jun-O2 

11:45:00 

GN  EN 

IML 

0.050 

36.00 

15.3 

3.0? 

2000.0 

32,90 

0,09 

5.84 

83,80 

0.04 

30,40 

24.70 

CEMENT  CREEK 

GK 

12-Sep*02 

11:00:00 

mm 

fMt 

0<D$3 

40.00 

110 

3.42 

2200.0 

34,60 

0.10 

783 

9530 

0.04 

32.90 

29.30 

8-31 
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Parameter  »>in  units  of  mg/I  unless  noted  ++++++  +++•+++  ++w+++++h  +•*-«•+++  +++-H-+  ++++++-*- 


GPM 

C 

SU 

umlio 

mg/i 

mg/i 

mg/I 

mg/I 

mg/i 

mg/I 

mg/I 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Samp!  date 

SAMPLETIME 

Sampladby 

lab 

Gmgd 

OfGPM) 

Field! 

FieldpH 

FseidCond 

m 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

CEMENT  CREEK 

S-16 

June  94 

JP 

NO  FLOW 

CEMENT  CREEK 

S-16 

New  84 

LP 

NO  FLOW 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

23-Aug-83 

12:00:00 

JP 

IML 

0.013 

9.00 

7.0 

2.8 

1100 

11 

0.06 

0.72 

10.3 

0.03 

12 

8.26 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

27-Jun-94 

15:00:00 

JP 

JMl 

0.014 

10.00 

10.0 

2.7 

980 

0,044 

125 

23.4 

0033 

18 

13.00 

CEMENT  CREEK 

A7F-1 

12-Oct-94 

14:15:00 

GN 

IML 

0.003 

2,00 

6.9 

2,7 

1470 

32.4 

0.078 

169 

25.1 

O.035 

28.3 

2170 

CEMENT  CREEK 

ATM 

29- Aug-95 

13:00:00 

GN 

IML 

0.004 

2.50 

9.5 

2.6 

1230 

21.8 

0.06 

134 

283 

0021 

26.5 

18,60 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

D5-OCC-95 

10:30:00 

GN 

An^ 

0 004 

3.00 

6.2 

2.5 

1240 

22.1 

0.085 

132 

20.6 

0011 

27.3 

19.80 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

1$-Jui-96 

10:30:00 

GN 

Ana: 

0.007 

5.00 

9.0 

2? 

1030 

16.4 

0.073 

1.14 

19.0 

0012 

217 

17.00 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

02-Oct-96 

14:30:00 

GN 

IML 

0.004 

2.50 

8.0 

2,9 

1300 

316 

0.123 

155 

19.6 

0009 

44.5 

33.50 

SAMPLE  COUNT 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

AVERAGE 

0.007 

4.887 

8.088 

2.701 

1204.288 

18.329 

0.078 

t.287 

20.828 

0.022 

25.471 

18.888 

Std.Dev* 

0.004 

3.075 

1.344 

0.08$ 

188.892 

10.802 

0.023 

0.288 

8.288 

0.010 

8.457 

7.304 

Mix, 

0.014 

10.000 

10.000 

2.880 

1470.000 

32.400 

0.123 

1.890 

28.300 

0.035 

44.500 

33.500 

JWIn, 

0.003 

2.000 

8.200 

2.540 

888.000 

0.000 

0.044 

0.720 

10.300 

0.008 

12.000 

8.280 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

24-Jun*9? 

11:00:00 

GN 

IML 

0006 

4.00 

7,3 

2.0 

1810 

42  3 

0.12 

1.93 

88.4 

<,005 

53.7 

47.70 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

3G-$ep-S? 

11:15:00 

GN 

IML 

0 003 

2.00 

12.8 

3.4 

320 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

oaJul-98 

11:0000 

GN 

0.001 

100 

7.1 

11 

900 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

28-Sep-96 

11:30:00 

GN 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

CEMENTCREEK 

ATP-1 

22-UU/-99 

NO  SAMP, 

GN 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

CEMENT  CREEK 

ATP-1 

15-Sep-99 

NO  SAMP. 

GN 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

OI-Jul-93 

11:0000 

JP 

IML 

1,260 

875.20 

7.0 

4.9 

790 

3.2 

0.006 

0.12 

23.00 

0.007 

2.86 

2.02 

S,  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

29-Sep-93 

10:30:00 

GN 

IML 

0.520 

36111 

8,1 

6,1 

920 

0.8 

0.003 

<.001 

10.95 

000$ 

2.33 

0.72 

S.  FORK  CEMENT  SfLVER  LEDGE 

IS-Jul-94 

18:00:00 

JP 

IML 

f.320 

916,67 

7.0 

4.9 

S30 

0.004 

0.09 

1,46 

0,34 

2.5 

137 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

29-Sep-94 

14:00:00 

GN 

IML 

0.650 

451.39 

6.9 

6.4 

1020 

0.64 

0.003 

0.012 

1144 

<005 

2.31 

0,72 

S FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

25-Jul-95 

14:15:00 

GN 

IML 

0.580 

402,78 

7.5 

6.0 

910 

110 

0.002 

0.1 

12.8 

<.005 

2.45 

0.78 

a FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

03- Aug-95 

11:30:00 

GN 

IML 

1230 

854.17 

6.2 

6.0 

760 

Z18 

0006 

0 039 

16.8 

<005 

2.74 

132 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

25-Jun-96 

10:00:00 

GN 

IML 

1300 

902,78 

5.1 

5.4 

900 

190 

0.004 

0,04 

15.00 

<005 

2.39 

106 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

17-Sep-96 

13:30:00 

GN 

IML 

0.450 

312.00 

6.0 

6.4 

930 

Q.B7 

<.001 

0,023 

1200 

<005 

2.33 

0.74 

SAMPLE  COUNT 

5 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

AVERAGE 

0.814 

834.811 

8.478 

5.755 

870.000 

1.338 

0.003 

0.053 

12.808 

0.044 

2*488 

1*084 

Std.Dev, 

0.305 

288.888 

0.717 

9.570 

83.088 

0.887 

0.002 

0.042 

5.871 

0.112 

8.182 

0.431 

Max, 

1.320 

818,887 

7.500 

8.420 

1020.000 

3.200 

0.008 

0.120 

23.000 

0.340 

2.880 

2.020 

Min* 

0.480 

312.000 

MOO 

4.880 

780.000 

0.000 

0.000 

0.009 

1.480 

0.000 

2*310 

0.720 

S4  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

26-Jun-0? 

10:10:00 

GN 

IML 

1950 

1288,00 

6.2 

5.53 

710 

3.66 

0.006 

0.12 

2090 

<05 

262 

174 

S.  FORK  CEMENTSILVER  LEDGE 

29-Sep-97 

13:00:00 

GN 

IML 

0.740 

519.00 

7.3 

6,15 

840 

0.74 

0003 

0.01 

1120 

<005 

2.18 

0.71 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

0aju!-98 

10:20:00 

GN 

1190 

824.00 

6.9 

4.79 

750 

S FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

26-Sep-98 

10:15:00 

GN 

JML 

0,430 

333.00 

8.8 

610 

8S0 

0.72 

0,002 

<.01 

8.84 

<005 

178 

0.50 

S.  FORK  CEMENTSILVER  LEDGE 

16-Jul-SS 

10:15:00 

GN 

1.430 

996.00 

7.8 

5.50 

720 

S FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

20-Jul«99 

13:30:00 

GN 

IML 

NO 

ND 

16.2 

5.58 

760 

0,76 

<001 

<01 

1170 

<005 

4,17 

0,96 

S FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

18-Sep-99 

08:30:00 

GN 

IML 

1190 

825.00 

6.1 

5.81 

900 

126 

0.002 

0.Q2 

13,50 

<0O5 

2.38 

0.93 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

2CMui-00 

10:00:00 

GN 

IML 

1000 

704.00 

8.5 

5.90 

790 

118 

0.OO2 

0.021 

13.10 

<005 

2,34 

0,87 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

13-Sep-OO 

10:30:00 

GN 

0.284 

197.00 

8.0 

845 

390 

S.  FORK  CEMENTSILVER  LEDGE 

26-Jun-OI 

09:30:00 

GN 

2.000 

1389.00 

6.5 

5.25 

700 

S FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

12-Sep-OI 

11:1000 

GN  EN 

IML 

0.660 

463.01 

13.5 

5.90 

660 

0.81 

0,002 

0.02 

11.90 

O.022 

2.21 

0.77 

S,  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

20-JunC2 

08:00:00 

GNEN 

IML 

0.740 

512.00 

9.7 

6.12 

990 

130 

0,004 

0.039 

14.90 

0.0O6 

2,66 

108 

S.  FORK  CEMENT  SILVER  LEDGE 

12-SepC2 

10:30:00 

GN  EN 

0.540 

380.35 

7.6 

6.24 

890 

130 

0.004 

0039 

14.90 

0.006 

2.66 

106 

8-32 
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BACKGROUND  WATER  INVENTORY.  THROUGH  1996 
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SUNNYS1DE  GOLD  CORP. 
S1LVERTON,COLORADO 


Parameter  *>in  units  of  mg/|  unless  noted 

■H* -1- 

-M-++++ 

++++++ 

GPM 

C 

$U 

umho 

mo/1 

mg/1 

mg/J 

mg/I 

mg/1 

mg/i 

mg/1 

0RA/NAGE  i 

SAMPLE  SITE 

Samp/data 

SAMPLETfME 

Samplt&by 

lab 

Gmgd 

QIGPty 

FieidT 

FteldpH 

FiaidCond 

dAi 

dCd 

dCu 

cFe 

dPb 

dMh 

d&n 

s.  fork  cement 

S 14 

29-S0P-S3 

11:00:00 

GN 

IML 

0.005 

3.71 

3.5 

3.7 

300 

1.4 

<002 

<.001 

<.05 

0.014 

0,94 

022 

s.  FORK  CENCNT 

S 14 

19-Jui~94 

11:0000 

JP 

!ML 

0.008 

5.54 

7.0 

6.4 

270 

1.4 

<.002 

0.01 

<.05 

<0,005 

0.79 

0.25 

a FORK  CEMENT 

S14 

28-Sep-94 

14:30:00 

GN 

IML 

0.006 

3.30 

12.9 

4,1 

320 

1.14 

<002 

0.01 

<0,05 

<0005 

0.89 

0.2 

a FORK  CEMENT 

S 14 

OMug-85 

11:10:00 

GN 

IML 

0.02? 

19.00 

5.8 

4,8 

250 

1.13 

<.002 

0.006 

<0.05 

0.005 

0.64 

0.21 

a FORK  CEMENT 

S 14 

25-Sep-96 

13:45:00 

GN 

IML 

0.012 

8.00 

7.D 

3.9 

250 

1.4 

<.002 

0.006 

0.06 

<0.005 

0,81 

024 

S FORK  CEMENT 

S 14 

25-Jun-96 

OS:  15:00 

GN 

IML 

0.003 

2.00 

4.0 

6.1 

370 

0,07 

<.001 

0.001 

0.025 

<0.005 

0,02 

<0.05 

S.  FORK  CEMENT 

S 14 

12-$«p-96 

14:00:00 

GN 

NO  FLOW 

SAMPLE  COUNT 

7 

ft 

0 

ft 

ft 

6 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

AVERAGE 

0.009 

0.025 

ft.700 

4.807 

293.333 

1.090 

0.000 

0.008 

0.000 

0.002 

0.482 

0.187 

Std.Dav. 

0.008 

8.724 

3.081 

1.082 

42.887 

0.471 

0.000 

0.004 

0.000 

0.00ft 

0.310 

0.088 

Max* 

0.027 

19.000 

12.900 

8,380 

37O.00O 

1.400 

O.000 

0.010 

0.000 

0.014 

9.940 

0.280 

Min* 

0.000 

2.OO0 

8.800 

3.880 

280.000 

0.070 

Q.080 

0.000 

0.000 

0.000 

0.020 

0.000 

ft  FORK  CEMENT 

S 14 

26-Jun-87 

0$  30.00 

GN 

IML 

0.005 

1.65 

5.2 

6.8 

260 

0.23 

<004 

<01 

<02 

<.05 

<005 

<02 

$.  FORK  CEMENT 

S 14 

29-Sep«97 

13:45:00 

GN 

0,001 

1.00 

11.0 

6.9 

390 

$ FORK  CEMENT 

S 14 

06-Jul-$6 

09:45:00 

GN 

0.002 

1.65 

7.1 

5.7 

320 

S.  FORK  CEMENT 

S 14 

26Sop-98 

11:0000 

GN 

0.004 

0.25 

6.0 

6.7 

480 

$.  FORK  CEMENT 

S 14 

1 8-Juhm 

10 1500 

GN 

0.030 

21,00 

6.0 

4.3 

230 

S FORK  CEMENT 

S14 

t$-$ep-99 

09:15:00 

GN 

0.015 

10.00 

5.0 

4.2 

240 

S FORK  CEMENT 

S 14 

20-Ju!-00 

10:00:00 

GN 

0.007 

5.00 

8.6 

4,3 

250 

S,  FORK  CEMENT 

S 14 

13-sap-oo 

10:45:00 

GN 

0.007 

470 

8.0 

4.4 

270 

S,  FORK  CEMENT 

$14 

25-Jun-Cl 

10:3000 

GN 

0.012 

869 

10.2 

4,0 

240 

$.  FORK  CEMENT 

$14 

i2«Sep-01 

09:40:00 

GNEN 

0.002 

1.50 

11.8 

3.9 

260 

$.  FORK  CEMENT 

$14 

20-Jun-C2 

06:45:00 

GN  EN 

0.0006 

0.43 

8.3 

4.4 

330 

S,  FORK  CEMENT 

$14 

12-$ep-C2 

11:00:00 

GNEN 

0.0040 

3.00 

7.7 

5.0 

170 

$.  FORK  CEMENT 

S 15 

29-S«p~93 

11:39.00 

GN 

IML 

0.001 

0.84 

3.8 

7,0 

550 

<1 

<.002 

<001 

<05 

<005 

0.04 

<01 

$.  FORK  CEMENT 

$1$ 

20-Ju!~94 

16:00:00 

JP 

IML 

0002 

1.15 

5.0 

7.1 

470 

0.1 

<002 

<004 

<05 

<005 

<0,02 

0,03 

S FORK  CEMENT 

$15 

28-3ep-94 

14:45:00 

GN 

IML 

0.001 

1.00 

13.6 

6.5 

570 

<0.1 

< 002 

<0,01 

<05 

< 005 

<0.02 

0.01 

$.  FORK  CEMENT 

$15 

03-Aug-95 

10:50:00 

GN 

IML 

0.005 

3.71 

6.8 

7.3 

390 

<0.1 

<002 

<0.002 

<05 

<.005 

<0.02 

0.02 

$.  FORK  CEMENT 

$15 

2$~$ap~95 

13:30:00 

GN 

IML 

0.001 

1,00 

5.7 

62 

480 

<0.1 

<002 

<0.01 

<05 

<005 

<0.02 

0.01 

$.  FORK  CEMENT 

$15 

25-Jun-96 

09:30.00 

GN 

IML 

0006 

4.50 

45 

3.8 

260 

1.34 

<.001 

0,005 

0.04 

<005 

0.71 

0.21 

$.  FORK  CEMENT 

$15 

ir-Sep-96 

13:00:00 

GN 

IML 

0.007 

4.72 

8.0 

4.4 

270 

1.4 

<001 

0,006 

0.24 

<,005 

0.85 

0,25 

SAMPLE  COUNT 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

AVERAGE 

0.003 

2.417 

8.771 

8,010 

427,143 

0.214 

0.000 

0.002 

0.934 

0.000 

0.127 

9.080 

Std.Dav, 

0.002 

1.886 

3.080 

1.343 

118.970 

0.488 

0.000 

8.002 

0.084 

0.000 

9.208 

0.103 

Max. 

0.007 

4.720 

13.800 

7,280 

870.000 

1.490 

0.000 

0.09ft 

0.240 

0.000 

0,880 

0.280 

Min. 

0.001 

0.840 

3.80O 

3.800 

280.000 

8,900 

0.000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

S.  FORK  CEMENT 

$15 

28~Jun*97 

09:45:00 

GN 

IML 

0.029 

19.82 

4.8 

5.7 

200 

129 

<004 

<01 

0,02 

<.05 

0.57 

0.18 

S,  FORK  CEMENT 

$15 

29-Sep-87 

13:30:00 

GN 

IML 

0.010 

7.33 

11.0 

4,1 

280 

134 

<.001 

<01 

<02 

<005 

0.745 

022 

$.  FORK  CEMENT 

S 15 

06-Jul«98 

08:55:00 

GN 

0.022 

15.60 

8.3 

3,4 

230 

S.  FORK  CEMENT 

$15 

28-$ep-98 

10:45:00 

GN 

0.008 

532 

5.8 

3.7 

280 

B.  FORK  CEMENT 

$15 

16-Uul-99 

10:15:00 

GN 

0.005 

3.00 

9.0 

6,8 

340 

$.  FORK  CEMENT 

$15 

18-$ep-99 

0900:00 

GN 

0.004 

2.73 

6.3 

5,8 

740 

S.  FORK  CEMENT 

S 15 

2DUUI-C0 

094000 

GN 

NO  FLOW 

$.  FORK  CEMENT 

$15 

13-Sep-OO 

11:00.00 

GN 

0003 

2.00 

10.0 

59 

480 

$,  FORK  CEMENT 

$15 

25-Jun-Qi 

10:45:00 

GN 

0.003 

2.00 

7.2 

6.2 

370 

$.  fork  cement 

$15 

12-SftpKJI 

10:00:00 

GN  EN 

o.ooe 

5.66 

10.7 

6.5 

500 

$,  FORK  CEMENT 

S 15 

OO-Jan-OG 

0915:00 

GNEN 

0.001 

1.00 

6.3 

68 

540 

S.  FORK  CEMENT 

S 15 

12-Se*HX2 

11:15:00 

GNEN 

NO  FLOW 

B-33 
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ssKssssssasjasaMSja  as»*KaaaaK*B!»wsK!»-a> 

Parameter->in  unit*  of  mg/1  unless  noted 

55«s**rss“sia*=s 

* 

++++++ 

++++++ 

++++++ 

+++4-+-t- 

-H-++HHN- 

GPM 

C 

SU 

umho 

mg/I 

mg/I 

mg/| 

mg/I 

mg/1 

mg/I 

mg/l 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampldaie 

SAMPLETIME 

Sampledby 

lab 

0mgd 

G(GPM) 

Field! 

F&dpH 

FteidCond 

dAJ 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

OG-Aug-63 

1100:00 

JP 

IML 

0.001 

0.41 

17,0 

2.7 

670 

0,01 

0.12 

264 

0.01 

157 

3.66 

$ FORK  CEMENT 

LC 

27-Sep-93 

LF 

NO  FLOW 

$,  FORK  CEMENT 

LC 

11-Jul-94 

14:3000 

JP 

IML 

0.001 

0.41 

18.5 

2.7 

980 

001 

1.13 

33.7 

0009 

21 

5.81 

$.  FORK  CEMENT 

LC 

2S-Sep-94 

GN 

NO  FLOW 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

31 -Aug-95 

10:50:00 

GN 

IML 

0.001 

05 

18.5 

2.77 

660 

112 

0.02 

0.925 

24.2 

0,013 

161 

4.76 

S,  FORK  CEMENT 

LC 

21 -Sep-95 

09:30:00 

GN 

IML. 

NO  FLOW 

5.  FORK  CEMENT 

LC 

1 0-Jul-96 

09:30:00 

GN 

IML 

0003 

2,000 

10 

2.12 

850 

12.4 

0.018 

115 

354 

0.01 

2.24 

600 

S FORK  CEMENT 

LC 

11 -Sep-96 

13:30:00 

GN 

NO  FLOW 

8AM PLE  COUNT 

a 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

AVERAGE 

0,001 

0.8&1 

18.800 

2.888 

800.000 

7,007 

0.015 

0.331 

28,928 

0.011 

1.680 

8,088 

Sttf.Dev. 

0.001 

0.878 

3.280 

0.288 

82.440 

8.884 

0.005 

0.420 

4.728 

0.002 

0,208 

0.038 

Mix, 

0.003 

2.000 

18.890 

2.770 

380,000 

12.400 

0.020 

1.180 

38.4O0 

0,013 

2.240 

8.000 

Mitt. 

0.000 

0.412 

10.000 

2.128 

080.000 

0,000 

0.010 

0.120 

24.200 

0.000 

1870 

3.680 

S FORK  CEMENT 

LC 

1 CkJul-97 

09:15:00 

GN 

0.004 

3.000 

8.4 

2,04 

960 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

09-$ep-97 

1030:00 

GN 

0.001 

<5 

11 

2,16 

1210 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

10-Ju  f-93 

1030:00 

GN 

0006 

5.400 

tit 

193 

700 

S FORK  CEMENT 

LC 

21 -Sap-98 

11:30:00 

GN 

DRY 

S FORK  CEMENT 

LC 

12-Jul-99 

10:45:00 

ON 

0.006 

4.500 

14.1 

2.01 

940 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

IO-Sep-98 

08:45:00 

ON 

0.001 

1.000 

6.4 

2,4 

770 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

29-Jufi-OO 

10:15:00 

GN 

0.0016 

1.000 

12.8 

2.57 

830 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

13- Sep-00 

09:0000 

GN 

0.0004 

0.250 

6.5 

2.84 

1430 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

14-Sep-01 

10:10:00 

GN  EN 

DRY 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

31 -May-02 

10:00:00 

GN  EN 

0.0009 

0.610 

15.8 

2.72 

1360 

S.  FORK  CEMENT 

LC 

09-Sep-02 

10:00:00 

GNEN 

0.0020 

1.500 

10.8 

3.18 

1530 

S FORK  CEMENT 

LC-1 

30Sep-S3 

1 0:00:00 

GN 

IML 

0004 

2.93 

2.7 

6.5 

120 

01 

0.002 

0002 

<05 

<005 

0.29 

049 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

tl-JuI-94 

14:00:00 

JP 

IN*. 

0.122 

84.70 

10.0 

7.6 

90 

0,1 

<.002 

0,03 

<.05 

<.005 

003 

0,04 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

28-Sep-94 

11:30:00 

GN 

IML 

0.019 

13.00 

7.8 

3.8 

200 

P.007 

0,164 

0715 

0.079 

084 

15 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

31 -Aug-95 

11:00.00 

GN 

IML 

0059 

4100 

11.2 

7,4 

130 

0,3 

<0  002 

0,017 

0.59 

0,01 

0.1 

0.22 

S.  FORKCEMENT 

LC-1 

21 -Sep-95 

09:50:00 

GN 

IML 

0.020 

14.00 

5.5 

7,2 

110 

<0.1 

<0  002 

0,006 

<0.05 

<0.005 

0.02 

<0.075 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

lCkJul-96 

10:00:00 

GN 

IML 

0.1 11 

77.00 

7.1 

53 

100 

0.06 

0,001 

0.022 

0.69 

<0.005 

0,21 

047 

$.  FORK  CEMENT 

LC-1 

11 -Sep-96 

14:00:00 

GN 

IML 

0003 

2.25 

10.0 

7.8 

too 

<05 

<.001 

0.007 

005 

<005 

0.03 

006 

SAMPLE  COUNT 

7 

1 

7 

7 

7 

0 

7 

7 

7 ' 

7 

7 

7 

AVERAGE 

0.048 

33.138 

7,771 

0.484 

121.420 

0.007 

0.001 

0,038 

0.202 

0.001 

0.180 

0,307 

Std.Dev. 

0.046 

32,883 

2,783 

1,300 

34.400 

0.100 

0.002 

0.083 

0.328 

0.003 

0.207 

0.487 

Max. 

0.122 

84.700 

11,200 

7,000 

200.000 

0.300 

0,007 

0.134 

0.718 

0.010 

0.640 

1600 

Min. 

0.003 

0.000 

2.708 

3.880 

*0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.000 

0,000 

0.020 

0,000 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

IOUul-97 

0945:00 

GN 

0990 

667.00 

68 

5.2 

90 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

19-Sep-97 

1045:00 

GN 

0036 

2500 

65 

5.0 

110 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

IO-Jul-98 

11:00:00 

GN 

0500 

346.00 

62 

61 

70 

S,  FORK  CEMENT 

LC-1 

21 -Sep-96 

11:45:00 

GN 

0003 

2.00 

67 

7.8 

90 

S.  FORK  CBMENT 

LC-1 

12UuL9 9 

11:00:00 

GN 

0,790 

55100 

as 

61 

100 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

IO-Sep-99 

09:00:00 

GN 

0096 

6600 

58 

8.5 

100 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

29-Jun-OO 

10:3000 

GN 

0.099 

89.00 

10.6 

8.4 

90 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

13~Sep-00 

09:0000 

GN 

0.010 

7.00 

60 

8,0 

90 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

14-Sep-OI 

10:20:00 

GN  EN 

0010 

7.24 

10.4 

57 

110 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

3 1 -May -02 

10:15:00 

GN  EN 

0060 

40.94 

10.7 

58 

too 

S.  FORK  CEMENT 

LC-1 

06-Sep-O2 

la  15:00 

GN  EN 

0.011 

8:06 

9.8 

3.5 

790 

&-34 
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• 

BACKGROUND  WATER  INVENTORY. THROUGH  1996 

1 

• 

• 

I MONITORING  RESULTS  THROUGH 

2002 

SUNNYSiDE  GOLD  CORP 

SfLVERTON,  COLORADO 

I Parameter  ->in  units  of  mg/i  unless  noted 

++++++ 

4444Z+ 

444.444 

- GPM 

C 

SU 

urrsho 

mg/I 

mg/I 

mg/1 

mg/! 

mg/| 

mg/t 

mg/l 

DRAINAGE  sample  site 

SampIdMa 

SAMPLETWE 

Sampledby 

lab 

Qrrvgd 

Q{GPM) 

FieidT 

FieidpH 

FietdCond 

dAI 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

s.  fork  CEMENT  LC-2 

29- Sep -93 

14:30:00 

GN 

IMl 

0.072 

50.00 

15.0 

7.8 

150 

<7 

<.002 

0.001 

<0.05 

<005 

0.02 

0,02 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

18-Jui-94 

12:00:00 

JP 

IML 

0.140 

96.90 

7.0 

8.6 

120 

<,002 

0009 

<0,05 

035 

<0.Q2 

7.52 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

2S-Sep-&4 

11:45:00 

GN 

IML 

0.122 

85  00 

57 

7,0 

150 

<1 

<.002 

<0.01 

<0,05 

<005 

<0.02 

<0.01 

$,  FORK  CEMENT  LC-2 

3 1 -Aug -95 

11:30:00 

GN 

IML 

0.238 

165.00 

8.5 

7.6 

130 

<1 

<.002 

0.001 

<0.05 

0.013 

<0.02 

<0.02 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

21 -Sep-95 

1010:00 

GN 

IML 

0.105 

73.00 

3.4 

7,4 

140 

<7 

<.002 

<0.001 

<005 

<0005 

<0,02 

<0075 

$ FORK  CEMENT  LC-2 

IWuI-96 

10:30:00 

GN 

IML 

0.333 

231.00 

5.0 

7,3 

110 

<.05 

<.001 

0.002 

<0.025 

<0.005 

<0,01 

<0.05 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

12 -Sep-96 

11:45:00 

GN 

IML 

o.oeo 

56  00 

ao 

87 

130 

<.05 

<001 

0.002 

<025 

<006 

<.01 

<05 

SAMPLE  COUNT 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

AVERAGE 

0.1  W 

108.12* 

7,514 

7.203 

132.857 

0.000 

0.000 

0.002 

0.000 

0.052 

0.003 

1.077 

Btd.Dev, 

0.038 

81,322 

3,485 

0.430 

13,851 

0.000 

0.000 

0,003 

0.000 

0.122 

0.007 

2.930 

Max. 

0.333 

231.000 

15.000 

7.800 

160.800 

0.000 

0,000 

0.00$ 

0.000 

0.350 

0 MB 

7,520 

Min. 

0,072 

50.000 

3,400 

8.800 

110,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

S,  FORK  CEMENT  LC-2 

10-Jul~87 

10:05:00 

GN 

0.880 

611.00 

5.2 

5.5 

110 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

19-Sep-97 

11:00:00 

GN 

0.166 

115.00 

5.0 

5.9 

120 

$.  FORK  CEMENT  LC-2 

13-JuFSa 

10:30:00 

GN 

1.060 

747.00 

6.0 

61 

100 

S,  FORK  CEMENT  LC-2 

21 -Sep-96 

12:1500 

GN 

0.050 

36.00 

94 

60 

140 

S,  FORK  CEMENT  LC-2 

12-JuI-as 

11:20:00 

GN 

IML 

1.450 

1005.00 

6.8 

6.4 

110 

<05 

<001 

<.01 

<02 

<005 

<01 

<025 

S FORK  CEMENT  LC-2 

1 0-Sep-99 

09:15:00 

GN 

0.440 

307.00 

5.4 

6.9 

120 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

20-Jui-OO 

09:00:00 

GN 

0.200 

139.00 

67 

63 

110 

S,  FORK  CEMENT  LC-2 

13-Sep-OG 

09:15:00 

GN 

0.063 

44.00 

5,0 

8 5 

130 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

14-Sep-Ol 

09:50:00 

GN  EN 

0.045 

331.50 

87 

68 

130 

S.  FORK  CEMENT  LC-2 

10-Jun-Q2 

10:40:00 

GN  EN 

0.630 

437.21 

9.4 

68 

160 

S FORK  CEMENT  LC-2 

O9-Sep-02 

10:30:00 

GN  EN 

0.106 

75,00 

7.0 

68 

120 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

CMug-93 

14:00:00 

JP 

IML 

0.048 

33.40 

8.0 

8.8 

0.1 

0.003 

0.002 

1.92 

0.01 

3.3 

1.09 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

29-Sep-93 

13:30:00 

GN 

IML 

0.118 

82  00 

7.5 

7,6 

1230 

0.1 

0.004 

<001 

0,52 

0.006 

3.58 

0.88 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

24-Jun-94 

12:30:00 

JP 

IML 

0.055 

38.50 

8.0 

7,3 

1090 

ND 

0.01 

0,03 

1.55 

<005 

4.16 

2.28 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

28-Sep-S4 

13:00:00 

GN 

IML 

0.134 

93.00 

7.3 

67 

1200 

<0.01 

0005 

0.02 

1.64 

<005 

3,89 

1.34 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

31 -Aug-95 

12:30:00 

GN 

IML 

0.068 

47.00 

10,5 

6.7 

1170 

0.2 

0.004 

0.011 

2.35 

<005 

4.18 

123 

$ FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

21 -Sep-95 

10:50:00 

GN 

IML 

0.068 

47.00 

7.3 

64 

1220 

0.3 

0.005 

0.013 

4,3 

<005 

4.83 

1.53 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

lO-Jul-96 

12:00:00 

GN 

IML 

0 045 

31.00 

8.5 

7,0 

1130 

009 

0.004 

<0.001 

0.92 

<005 

3.75 

1.22 

3.  FORK  CEMENT  BUCK  HAWK 

l2-S«p-96 

12:45:00 

GN 

IML 

0.058 

41.20 

8.0 

64 

1180 

0.09 

0002 

0.007 

108 

<005 

3.53 

093 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

a 

AVERAGE 

0.074 

47.483 

8.138 

8.853 

1174.288 

0.110 

0.005 

0.007 

1,785 

0,002 

3.878 

1.310 

8td.Dav, 

0.031 

27,180 

0,873 

0.370 

48.247 

0.093 

0.002 

0.007 

1,095 

0.004 

0,401 

0,410 

Max. 

0.134 

83.000 

10.500 

7,580 

1230.000 

0.300 

0.010 

0.020 

4.300 

0.010 

4.930 

2.280 

Min. 

0.044 

0.000 

7,300 

8.410 

1090.080 

0.000 

0.002 

0.000 

0,520 

0.000 

3.300 

0.880 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

1CMul4r 

11:0903 

GN 

0150 

104.00 

63 

8,0 

1070 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

19~$ep4? 

11:30:00 

GN 

0.134 

8270 

60 

5.8 

1160 

$.  FORK  CEMENT  BUCK  HAWK 

13-Jul-98 

11:00:00 

GN 

IML 

0.150 

104.00 

81 

65 

1100 

0.12 

0,004 

<01 

0,89 

<005 

3.5 

103 

$.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

2S~Sep-&8 

08:30:00 

GN 

0.090 

57.00 

64 

68 

1180 

3.  FORK  CEMENT  BUCK  HAWK 

12-Jul-9§ 

12:30:00 

GN 

0.200 

140,00 

89 

65 

1070 

S.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

IO-Sep-99 

10:10:00 

GN 

IML 

0,310 

216.03 

56 

63 

1150 

a 34 

0.003 

0033 

4.24 

<006 

4 83 

1.33 

3.  FORK  CEMENT  BUCK  HAWK 

05-Jul-OO 

13:25:00 

GN 

0.109 

75.00 

11.8 

67 

1130 

3.  FORK  CEMENT  BUCK  HAWK 

13-Sep*00 

10:00:00 

GN 

0.134 

93.00 

90 

66 

1210 

$,  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

05-Jul-Dl 

13:00:00 

GNEN 

0.280 

192,96 

13.9 

6,6 

1140 

3.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

14-Sep-01 

09:5000 

GN  EN 

0450 

320,26 

59 

64 

1230 

3.  FORK  CEMENT  BLACK  HAWK 

3i-Msfy-02 

10:45:00 

GN  EN 

1.500 

1041.80 

12.3 

7,2 

1320 

3.  FORK  CEMENT  BUCK  HAWK 

09Sep-02 

11:00:00 

GN  EN 

0.230 

180.00 

10.0 

67 

1200 

B-35 

1779156  ED  000552  00030726-00012 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY. THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2002 


SUNNYSIDE  GOLD  CORP. 
SILVERTON, COLORADO 


tttwitwwrsttsssjst!*  isswiaijtusssjsssssss^i:;*  ssjawsssasistasss  ^^>-rsrr-" 


Parameter  ~>ln  units  of  mg/1  unless  noted 


DRAINAGE  i 

SAMPLE  SITE 

Samptdate 

SAMPLETIME 

Sampledby 

lab 

Omgd 

-GPM 

Q(GPM) 

S,  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

30-Sep-93 

12:0900 

GN 

I ML 

0.012 

8.60 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

10-Jul-94 

12:30:00 

JP 

IML 

0.061 

56.10 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

28- Sep-94 

12:00:00 

GN 

IML 

0.029 

20.00 

$.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

31 -Aug-95 

11:45:00 

GN 

IML 

0.059 

4100 

S FORK  CEMENT 

MH-1&2 

2l -Sep-95 

10:20:00 

GN 

IML 

0.024 

17.00 

$.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

10-Jul-96 

11:0900 

GN 

IML 

0.071 

49.00 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

12-Sep-96 

12:15:00 

GN 

IML 

0,102 

71.00 

SAMPLE  COURT 

7 

7 

AVERAGE 

CLOU 

37,626 

Std.Oev. 

0.031 

21.20# 

M*x. 

0.102 

71.000 

Min. 

0.012 

s.m 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

1£Klu!-97 

1215:00 

GN 

0.620 

430.00 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

1&*Sep-97 

11:15:00 

GN 

0.113 

7800 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

13-3ul-98 

10:45:00 

GN 

0.490 

338,00 

8.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

21 -Sep-98 

12:30:00 

GN 

0.050 

36.00 

S.  FORK  CEMENT 

MK-1&2 

12-Jiif*99 

11:5900 

GN 

1.180 

81B.CO 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

10-$ep-99 

0930:00 

GN 

0.100 

87.00 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1S2 

2CKJul-00 

10:00:00 

GN 

0.100 

79.00 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

13-Sep-OO 

09:30.00 

GN 

0,063 

44  00 

$.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

14-Sep-Q1 

09:40:00 

GN  EN 

0023 

16.22 

$.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

10-Jun-02 

11:09.00 

GNEN 

0 200 

14102 

S.  FORK  CEMENT 

MH-1&2 

09-Sep-02 

10:45:00 

GN  EN 

0.144 

100.00 

$,  FORK  CEMENT 

SI 

12-Aug-94 

10:00:00 

JP 

IML 

0036 

25.00 

S.  FORK  CEMENT 

SI 

03- Oct -94 

11:39.00 

GN 

IML 

0.012 

8.50 

S.  FORK  CEMENT 

SI 

29-Aug-95 

13:30:00 

GN 

IML 

0.006 

4.50 

S.  FORK  CEMENT 

SI 

05-Oct-95 

13:30:00 

GN 

Anal 

0.007 

5.00 

S,  FORK  CEMENT 

SI 

25-JUD-9Q 

10:30:00 

GN 

IML 

0.007 

5 00 

S.  FORK  CEMENT 

S 1 

Q2-Oct*98 

15:00:00 

GN 

IML 

0.007 

5.00 

SAMPLE  COUNT 

0 

< 

AVERAGE 

0.013 

6.633 

Std.Dev, 

0.011 

7.362 

Mix. 

0.033 

25.000 

Min. 

0.006 

4.660 

S.  FORK  CEMENT 

Si 

24-Jul>97 

10:30:00 

GN 

IML 

0.018 

11.00 

S.  FORK  CEMENT 

Si 

3o-Sep-67 

11:00:00 

GN 

0.002 

1.50 

a FORK  CEMENT 

Si 

06-JUI-98 

10:50:00 

GN 

0.005 

3.50 

a FORK  CEMENT 

Si 

2S-Sep-98 

11:00:00 

GN 

0.001 

1.00 

S FORK  CEMENT 

St 

22-M-8B 

13:50:09 

GN 

0003 

200 

S.  FORK  CEMENT 

Si 

IS-Sep-99 

11:45:00 

GN 

0.003 

ZOO 

a FORK  CEMENT 

Si 

1 4-Jul-OO 

12:00:00 

GN 

0.006 

4.00 

a FORK  CEMENT 

Si 

IS-Sep-OO 

12:00:00 

GN 

NO  FLOW 

a FORK  CEMENT 

Si 

29-Jun-OI 

11:30:00 

GN 

0,002 

1.50 

$.  FORK  CEMENT 

SI 

10-Se p-01 

11:15:00 

GN  EN 

0,001 

1.00 

$ FORK  CEMENT 

Si 

2CMun-02 

09:30:00 

GNEN 

0.004 

3.00 

S.  FORK  CEMENT 

Si 

12-Sep432 

11:45:00 

GN 

NO  FLOW 

1779156 


C SU  umho  mg/I  mg/l  mg/l  mg/t  mg/I  mg/I  mg/I 


FieJdT  FieidpH  FieidCond  dAi  dCd  dCu  dFe  dPb  dMn  d2n 


3.4 

81 

110 

0.1 

<.002 

<001 

<0.05 

<-005 

0.07 

901 

ao 

8.6 

110 

0.3 

<002 

0.01 

0.09 

0.14 

903 

3.19 

5.9 

5.7 

10G 

<0.1 

<002 

<0.01 

<905 

<005 

<902 

<901 

7.8 

7.1 

15G 

<0.1 

<002 

0.001 

<0.05 

<005 

<902 

<902 

3.2 

7.2 

130 

<0.1 

<0Q2 

<0.001 

<0.05 

<005 

<902 

<0.075 

5.0 

7.1 

120 

<0.05 

<.001 

0.0Q2 

<0.025 

<-005 

903 

<0.05 

8.0 

8.3 

100 

<05 

<.001 

<.001 

<025 

<•005 

<.01 

<05 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6.767 

6J31 

117.143 

0.067 

0,000 

0.002 

0.013 

0.020 

0.014 

0.467 

1.680 

0.370 

16.660 

0.106 

0.000 

0,003 

0.031 

6.046 

0.026 

1.116 

6,000 

7,200 

160.000 

0.300 

0.000 

0.010 

0.060 

0.140 

0.076 

3.160 

3.200 

6,140 

100.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0,000 

0.000 

6,000 

5,5 

5.7 

130 

6.5 

5.7 

130 

6.0 

6.6 

100 

7.2 

8,0 

140 

8.9 

65 

140 

5.4 

8,8 

130 

65 

8.8 

130 

7.0 

6.6 

110 

7.4 

64 

120 

8.9 

69 

m 

5.6 

8.8 

120 

8.0 

6,9 

130 

<1 

<0.002 

0.01 

<05 

0.02 

902 

917 

8.5 

7,2 

130 

<01 

<0.002 

9002 

<05 

<0.005 

<0.02 

0.09 

9.1 

8,1 

120 

<,01 

<0,002 

<0.002 

<05 

<0.005 

<0.02 

0.12 

6.9 

5.9 

130 

<0,03 

<0.001 

<9001 

<0.01 

<9005 

0,013 

0.079 

4.3 

5,7 

130 

<0,05 

<0.001 

<9001 

<0,025 

<0.005 

<0.01 

0.11 

8.0 

7,8 

140 

<0.05 

<0,001 

0.002 

<0.025 

<0.005 

<0.01 

0.1 

e 

6 

6 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7.467 

6.662 

130.O0O 

0.000 

0.000 

0.OO2 

0.000 

0.063 

0.006 

0.112 

1,663 

0.663 

6.774 

0.000 

0,000 

0,004 

0.000 

0.007 

0.006 

0.026 

6.100 

7,660 

140,000 

0,000 

0.000 

0,010 

0,000 

0.020 

0.026 

O.170 

4,360 

6.726 

120.000 

0,000 

0.000 

6.000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.079 

8.0 

8,5 

90 

909 

<001 

<.05 

<02 

<005 

0.011 

0.13 

8.0 

95 

150 

7.7 

5.8 

120 

6.7 

8.8 

150 

135 

6.8 

120 

7.2 

5.9 

100 

11.7 

5,7 

120 

190 

8,4 

140 

5.0 

6,4 

150 

7.2 

98 

140 

8-36 


ED  000552  00030726-00013 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY. THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUG1-  2002 


SUNNYSIDE  GOLD  CORP. 
SILVERTON, COLORADO 


Parameter  -> 

in  units  of  mg/[  j 

i 

I 

nou 

su 

umho 

mg/I 

mg/l 

+♦++++  * 
mg/I 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

++4444+ 

mg/l 

— 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampldata 

SAMPLETIME 

Sampledby 

lab 

Qmgd 

CHGPM} 

FieidT 

FieidpH 

FieidCond 

m 

cJCd 

dQu 

<JFe 

dPb 

dMn 

dZn 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

ll-Jul-95 

13:30:00 

GN 

Ana! 

0.002 

165 

4,5 

5.17 

1410 

4.91 

0.032 

0,065 

9.1 

<0.002 

102 

26.9 

SFORK  CEMENT 

ATS -2 

3C-May-96 

13:45:00 

GN 

IML 

0.0003 

0.18 

19 

3.6 

1570 

4,64 

0.014 

0.073 

5.37 

0.005 

85.3 

17.8 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

17*Oct-06 

13:30:00 

GN 

IML 

0006 

4.2 

10 

3.19 

I860 

16,9 

0.033 

0.161 

17.8 

0.01 

84.8 

26.0 

3 AM  PLE  COUNT 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

AVERAGE 

0.003 

2.010 

11.1*7 

3.087 

1546.667 

8.817 

0.026 

0.106 

10.690 

0.006 

90J00 

23.600 

Qtd.Dav, 

0.002 

1.861 

5.877 

0.853 

103.387 

8.717 

0.009 

0.083 

6.118 

0.004 

7.993 

4.188 

Max. 

0,006 

4.200 

18.000 

1.170 

1660.000 

16.900 

0.033 

0.181 

17.600 

0.010 

102.000 

26.900 

Min. 

0.000 

0.180 

4.800 

3.190 

1410.000 

4.640 

0.014 

0.066 

6.370 

0.000 

84.800 

17.600 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

OSJun-97 

09:00:00 

GN 

IML 

0.007 

4.58 

8 

3.5 

1000 

622 

0.36 

0,25 

7.33 

0.02 

42.2 

15,6 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

22-S«p-97 

11:00:00 

GN 

IML 

0Q26 

18 

10 

2.56 

1330 

13.5 

0.07 

<.01 

27.9 

0.05 

71.6 

25.6 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

11-Jun~98 

10:30:00 

GN 

IML 

0.002 

1.85 

15 

2.48 

1130 

5.9 

0.009 

<,01 

13 

0.077 

414 

10,9 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

1SOct~96 

10:0000 

GN 

IML 

0.001 

0.75 

9.7 

3.22 

1460 

$ FORK  CEMENT 

ATS-2 

07-J«n-S9 

09:45:00 

GN 

IML 

0.006 

4 

10.4 

3.37 

1060 

3.62 

0005 

0.02 

12.3 

0.037 

48.6 

10.3 

SFORK  CEMENT 

ATS-2 

1SS  op-99 

11:00:00 

GN 

IML 

0.009 

6,5 

8.9 

3,13 

1070 

5.33 

0.009 

0.057 

3.84 

0.026 

43.9 

119 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

24-May-00 

09:00:00 

GN 

IML 

0.003 

2 

13.4 

2.88 

1250 

8.85 

0.022 

0.163 

10.9 

0.033 

38.7 

8.17 

S.FORK  CEMENT 

ATS-2 

11-Oct-OO 

10:15:00 

GN 

IML 

0,005 

3.6 

85 

3.62 

1270 

iai 

0.023 

0.14 

10.7 

0.019 

44.3 

13.9 

SFORK  CEMENT 

ATS-2 

10-Sap-Oi 

10:30:00 

GN  EN 

DRY 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

l3-Peb-92 

10;  30:00 

GN 

IML 

104 

722.00 

1.9 

4.9 

820 

176 

0.003 

0.03 

3,62 

<02 

2.49 

0.9 

S.  FORK  CEMENT 

SFt7 

14*Aug*82 

09:3000 

GN 

IML 

2.23 

1545.D0 

7.6 

6.7 

520 

13 

0.003 

004 

3.04 

0002 

149 

087 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

12-Jul-93 

10:30:00 

JP 

IML 

12,90 

8958.00 

6,0 

6.0 

230 

0.1 

<.002 

0.005 

14 

<,(305 

0,58 

02 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

21.Jul.93 

09:00:00 

GN 

IML 

12.00 

8333.33 

9,0 

5.2 

560 

0009 

0.193 

3,41 

0 056 

174 

131 

S,  FORK  CEMENT 

SF  17 

02-Sep-93 

11:30:00 

GN 

IML 

2.50 

1736.11 

7.4 

6,4 

550 

0.5 

0.004 

0004 

187 

<005 

144 

104 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

16Tet>»94 

1030:00 

GN 

IML 

11? 

81250 

7.5 

5.78 

730 

13 

0.003 

0.02 

3.00 

<.005 

2.21 

0,85 

S.  FORK  CEMENT 

SF17 

22-Sep-94 

11:00:00 

GN 

IML 

2,62 

1819.44 

6.5 

6 

440 

0,8 

0006 

0.047 

189 

<.005 

2.00 

165 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

QS-Nov-94 

11:0000 

GN 

iML 

noflCNSMc* 

3.7 

5.25 

610 

12 

<.002 

0.04 

3,69 

<.005 

2.5 

lit 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

10*Feb-9$ 

10:30:00 

GN 

IML 

146 

1013.89 

3.7 

8.11 

830 

1.9 

0,008 

0053 

3.23 

<.005 

3.77 

2.02 

S,  FORK  CEMENT 

SF  17 

27-Oct-S$ 

15:15:00 

LP 

IML 

169 

1173.81 

7.4 

5,8 

650 

15 

0.005 

0.03 

2,89 

<,005 

2,2 

102 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

13.Feb.06 

10:45:00 

GN 

IML 

0,78 

54200 

4.9 

4,94 

730 

18 

0.004 

0.028 

3.23 

<005 

3.14 

115 

$,  FORK  CEMENT 

SF  17 

31 -Oct-96 

11:30:00 

GN 

IML 

1.7 

1181 

4 

8,2 

510 

1.14 

0.002 

0.019 

2.91 

<005 

2.24 

0.95 

SAMPLE  COUNT 

12 

11 

12 

12 

12 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

AVERAGE 

0.993 

1610.172 

6.800 

6.768 

698.333 

1201 

0.004 

0.642 

2.846 

0.006 

2.160 

1089 

8td.D*v, 

0.963 

2244.916 

2.043 

0.670 

162.984 

0.634 

0.003 

0.046 

0.704 

0.916 

0.788 

0,427 

Max. 

2.620 

8333.333 

9,000 

6.730 

830.000 

1906 

0.009 

0.193 

3.690 

0.966 

3.770 

2.020 

Min. 

0.000 

0.000 

1900 

4.860 

230.000 

0,100 

0.000 

0.004 

1400 

9.000 

0.680 

0,200 

$.  FORK  CEMENT 

SF  17 

26-Feb-9? 

0900:00 

GN 

IML 

EST.  ,86 

600 

4 

5.2 

730 

1.82 

0.004 

0.03 

3.15 

<005 

3,17 

125 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

lSNcv-97 

09: 30:  CO 

GN 

IML 

2.1S 

1492 

4.5 

5.1 

560 

0.87 

0,002 

0.03 

368 

<005 

2.04 

079 

$.  FORK  CEMENT 

$F  17 

11 -Mar-88 

09:30:00 

GN 

IML 

ND 

ND 

4,4 

5.8 

760 

0.9 

0.002 

<01 

4 85 

<.005 

3.05 

0,98 

$.  FORK  CEMENT 

SF  17 

osoct-se 

11:00:00 

GN 

IML 

196 

1373 

8.7 

5,9 

550 

0.34 

0,002 

0.02 

2.52 

<.005 

<01 

0.82 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

23-Mar-99 

08:3000 

GN 

IML 

EST.  15 

1042 

56 

54 

750 

1.3 

0,003 

0.03 

2.43 

<.005 

2.72 

109 

$ FORK  CEMENT 

SF  17 

Ol-Ncv-99 

10:3000 

GN 

IML 

2,26 

1570 

7,1 

5.5 

850 

0.14 

0,002 

0.003 

0.47 

<.005 

0.39 

0.178 

$ FORK  CEMENT 

SF  17 

17-Apr-OO 

09:45:00 

GN 

IML 

ND 

ND 

7.7 

5,8 

860 

10 

0.004 

0,004 

2.86 

<.005 

2.36 

125 

$.  FORK  CEMENT 

SF  17 

04- Dec-00 

1015:00 

GN 

IML 

ND 

ND 

4.4 

8.4 

710 

0,68 

0.004 

003 

3.55 

<005 

19 

077 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

OSApr-OI 

06:45:00 

GN 

IML 

0,75 

521 

7.3 

8,2 

730 

128 

0.003 

0.04 

2.85 

<005 

2.47 

109 

S.  FORK  CEMENT 

SF  17 

25-Sep-OI 

09:10:00 

EN 

IML 

2,26 

1571 

6,2 

8.3 

600 

0.55 

0.002 

002 

3.02 

<.□05 

1.38 

0.596 

8,  FORK  CEMENT 

SF  17 

oe#«b^2 

09:00:00 

EN 

IML 

EST.  1 

694 

7,9 

6.2 

790 

102 

0.001 

0.018 

3.21 

<.005 

2.07 

0.825 

EUREKA 

$11 

05-Aug*83 

14:3000 

JP 

IML 

0.271 

188.50 

16,5 

7,7 

120 

<.1 

<.002 

<001 

0.05 

<.005 

<02 

<01 

EUREKA 

S11 

03- Aug-94 

11:00:00 

JP 

IML 

0.013 

8.98 

15,0 

7.0 

120 

<.1 

<.0Q2 

0003 

0 06 

0.04 

<02 

0,02 

S-37 


1779156 


ED  000552  00030726-00014 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY.THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGI-  2002 


SUNNYStDE  GOLD  CORF. 
SJLVERTON,  COLORADO 


Parameter  ~>1  n units  of  mg/I  unlaaa  noted 

ssMBMcssaas* 

KS3X3C 

SKK3S3R5KS  « 

■M-+-H-+  + 

, 1MM)  1l|lf 

+'*■++•++ 

— 

GPM 

c 

SU 

umho 

mg/  i 

mg/l 

mg/I 

mg/i 

mg/I 

mg/t 

mg/t 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sanpldate 

SAMPLE  TIME 

Sampledby 

fab 

Gmgd 

O(GPM) 

FieidT 

FieldpH 

FieidCood 

dAl 

CCd 

dCu 

dFa 

dPt> 

dMn 

dZn 

eureka 

S12 

06-Aig*93 

11:00:00 

JP 

Ml 

0.015 

10,30 

7.0 

43 

70 

0.6 

0.003 

002 

<05 

<005 

2,01 

105 

eureka 

S 12 

2CkJun-&4 

13:00:00 

JP 

INI 

0.095 

66.10 

9.0 

4.4 

60 

0.5 

0003 

0.42 

<05 

<.005 

1,44 

0,7 

EUREKA 

S 12 

IOOct-94 

11:30:00 

GN 

IML 

0.009 

8.00 

6,9 

4.1 

80 

0.49 

0.005 

0.18 

<.05 

<,005 

2.47 

125 

EUREKA 

S 12 

11-Ajg*96 

10:3000 

JP 

IML 

a 001 

0.40 

9,5 

5.0 

?G 

0,56 

0.003 

0.14 

<.05 

0,006 

1.63 

0,64 

EUREKA 

S 17 

2tkJun-94 

13:30:00 

JP 

IML 

0.011 

7,74 

10,0 

3,7 

100 

0.4 

0005 

1,3 

0.25 

0.18 

3.48 

135 

EUREKA 

S 17 

10-Oct-B4 

LP 

NO  FLOW 

EUREKA 

S 17 

11 -Aug-95 

12:30:00 

JP 

IML 

0.15 

10.6 

5.36 

1000 

0,2 

0,003 

025 

0.07 

0.17 

1.8 

0,91 

EUREKA 

S 17 

C9- S«p-95 

14:00:00 

GN 

Anal 

0,003 

2.00 

10,3 

426 

90 

0.7 

0.004 

0.14 

<0,05 

<0005 

1.37 

1.1 

eureka 

S 17 

OB-Jul-96 

11:30:00 

GN 

IML 

0.049 

34.18 

5,5 

329 

60 

<0.05 

0.002 

0.085 

<0.025 

<0,005 

1.43 

0.82 

EUREKA 

S 17 

01 -Oct-96 

14:3000 

GN 

IML 

NO  FLOW 

SAMPLE  COUNT 

ft 

ft 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

AVERAGE 

0.03* 

14.ftftft 

S.1&0 

4.148 

312.500 

0.32ft 

0.004 

0.444 

0.030 

0.888 

2.020 

1.048 

Btd.Dev. 

0.0ft* 

17.1S2 

2.412 

0.801 

488,848 

0.29* 

0.001 

0.$7ft 

0.118 

0.101 

0.892 

0.234 

Mix. 

0.180 

84.180 

10.800 

8,360 

1000.000 

0.700 

0.008 

1.500 

0.280 

o.ieo 

3.480 

1380 

Min. 

0.000 

2.000 

ftJOO 

3.290 

$0,000 

0.000 

0.002 

0.00ft 

0.000 

0.000 

1.370 

0.820 

EUREKA 

517 

1 1 -Jul-97 

08  45:00 

GN 

IML 

0.110 

75.00 

6.3 

5.8 

70 

0,34 

0.006 

0.05 

0.03 

0007 

2.35 

168 

EUREKA 

S 17 

1 S-Sep-ST 

12:00:00 

GN 

0.003 

2.24 

8 

2.75 

90 

EUREKA 

S 17 

06-Jul-98 

11:30:00 

GN 

0.076 

53,00 

7,5 

3.38 

60 

EUREKA 

S 17 

15*Sep-96 

11:45:00 

GN 

0.002 

1.20 

7,9 

4.7 

80 

EUREKA 

517 

20-JUI-99 

11:30:00 

GN 

0.100 

72,00 

9.3 

3.97 

60 

EUREKA 

S 17 

09*$ep*99 

12:00:00 

GN 

0.010 

7.50 

6.8 

4,15 

80 

EUREKA 

Si? 

11-Jul-OO 

11:15:00 

GN 

IML 

0.013 

8.B0 

9.6 

4,28 

70 

0,64 

0.003 

0.152 

0.03 

<005 

1,56 

102 

EUREKA 

SIT 

14-Sep-OQ 

10:15:00 

GN 

0.003 

2.25 

11.0 

3.8 

90 

EUREKA 

SIT 

03-sJul-Ol 

10:15:00 

GN 

0.064 

44,36 

10.4 

4.56 

60 

EUREKA 

S 17 

07-Sftp-0l 

10:5000 

GN  EN 

0.001 

0.80 

12.4 

5.32 

80 

EUREKA 

S 17 

14-Jun-02 

10:00.00 

GN  EN 

0.030 

19.16 

11.7 

542 

120 

EUREKA 

S 17 

16-Sop -02 

11:00:00 

GN  EN 

0.010 

7.26 

11,4 

5.0? 

80 

EUREKA 

S 18 

23-Jun-94 

12:3000 

JP 

IML 

0.022 

15.00 

50 

6.9 

40 

0.2 

<0.002 

0.02 

<0.05 

<0.005 

0.1 

0.24 

EUREKA 

S 18 

lO-Od-94 

LP 

NO  FLOW 

EUREKA 

SIS 

ll-Aug-96 

JP 

NO  FLOW 

EUREKA 

S 18 

20-Sep-95 

GN 

NO  FLOW 

EUREKA 

S 18 

ll-Jul-96 

12:30:00 

GN 

IML 

0.022 

15.00 

9,0 

5,3 

70 

0.19 

0.003 

0.227 

0.06 

0.129 

1,7 

100 

EUREKA 

S 18 

01 -Oct-96 

12:00:00 

GN 

IM 

0,003 

1.97 

8.0 

4.5 

60 

0.76 

0.004 

0.12 

<025 

<005 

1.58 

124 

SAMPLE  COUNT 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

AVERAGE 

0.00ft 

19.8S7 

r.ftftft 

ft.  870 

m» 

0.353 

0,002 

0,122 

0.020 

0.04ft 

1.127 

0.827 

Std.Dev, 

0.010 

8,142 

1.70O 

0.97$ 

18.997 

0.28$ 

0.002 

0.08ft 

O.028 

0.081 

0,728 

0.42$ 

Max. 

0.022 

u,m 

8.003 

s.m 

$0,000 

0,780 

0.004 

0.227 

0.080 

0.128 

1700 

1240 

Min. 

0.000 

i,m 

ft. 000 

4.840 

40.000 

0.000 

0.020 

0.000 

0.000 

0,100 

0.240 

EUREKA 

S 16 

11 -slut-9? 

10:45:00 

GN 

0.007 

5.00 

6,9 

5.7 

100 

EUREKA 

S 16 

15-Sep-8? 

0900:00 

GN 

NO  FLOW 

EUREKA 

sie 

15slul-98 

09:45:00 

GN 

IML 

0.010 

6.77 

7.0 

4.3 

8Q 

0.23 

0.002 

0.23 

0.06 

0,07 

2,4 

104 

EUREKA 

SIB 

0&-Sep-98 

10:3000 

GN 

NO  FLOW 

EUREKA 

SIS 

ICkJuI-99 

11:0000 

GN 

0,020 

14.00 

8.3 

38 

90 

EUREKA 

SIS 

09-Sep-90 

10:20:00 

GN 

0,001 

1.00 

10,9 

52 

100 

EUREKA 

SIS 

11-Jul-OO 

12:00:00 

GN 

0.014 

10.00 

8.3 

4.8 

80 

EUREKA 

SIS 

14-Sep-00 

09:45:00 

GN 

NO  PLOW 

EUREKA 

SIS 

11 -Jut-01 

1000:00 

ON  EN 

0.010 

1.79 

7.2 

4.5 

60 

EUREKA 

SIS 

07-Sep-OI 

11:30:00 

GN  EN 

NO  FLOW 

EUREKA 

SIS 

04-Jun-02 

10:00:00 

GN  EN 

aoo? 

5.21 

10.6 

42 

110 

EUREKA 

sis 

16-Sep-C2 

12:00:00 

GN  EN 

NO  FLOW 

B-38 


1779156 


ED  000552  00030726-00015 


BACKGROUND  WATER  INVENTORY  THROUGH  1996 
MONrrORJNG  RESULTS  THROUGH  2002 


SUNNYSIDE  GOLD  CORP. 
StLVERTON, COLORADO 


Parameter  ->ln  units  of  mg/l  unless  noted 


* ~ 

GPM 

0 

SU 

umho 

mg/l 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampldate 

SAMPLETIME 

Sampledby 

lab 

Omgd 

G(GPM) 

FsfdT 

FfeidpH 

FteldCond 

dAi 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMh 

dZo 

EUREKA 

TOL7EC-1 

IChQct-94 

13:00:00 

GN 

JML 

0,002 

150 

12.9 

6.8 

<0.1 

<002 

0.005 

<0,05 

<0.005 

0,064 

0055 

EUREKA 

TOlTEOi 

19-Sep-65 

14:30:00 

GN 

IML 

0,006 

4,00 

7.9 

7.7 

180 

<0.1 

<.002 

0.002 

<0.05 

<0005 

<0,02 

<0.01 

EUREKA 

TOLTEC-1 

ll-Jul-96 

10:30:00 

GN 

IML 

0.003 

2,06 

8.0 

8.2 

130 

0.05 

<0.001 

0.01 

<0.025 

<0.005 

<0.01 

<0.05 

EUREKA 

TOLTEC-1 

01 -Oct-96 

12:00:00 

GN 

IML 

0.006 

4.03 

8.0 

8.0 

190 

<.05 

<•001 

0.001 

<.025 

<.005 

<01 

<,05 

SAMPLE  COUNT 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

AVERAGE 

0.004 

im 

0.200 

7.656 

126,000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.000 

0.000 

0,018 

0.014 

SW.Dev. 

0.002 

1.131 

2.137 

0.562 

76.654 

0,000 

0.000 

0.004 

0,000 

0.000 

0.02S 

0.024 

Max. 

0,001 

4.030 

12,000 

8.170 

190.000 

0.000 

0.000 

0.010 

0.000 

0.000 

0.064 

0.066 

Min. 

0.002 

1.300 

7,900 

6.760 

0.000 

0.000 

0.000 

0,001 

0.000 

0,000 

0.000 

0,000 

EUREKA 

TOLTEC-1 

IIUuf-97 

11,10:00 

GN 

0,007 

5.00 

7 8 

5.8 

130 

EUREKA 

TOLTEC-1 

15-Sep-S7 

10:0000 

GN 

NO  FLOW 

eureka 

TOLTEC-1 

15Uul-98 

11:00:00 

GN 

0.007 

46 4 

8.4 

64 

140 

EUREKA 

TOLTEC-1 

09- Sep-98 

11:00:00 

GN 

NO  FLOW 

EUREKA 

TOLTEC-1 

20-Jul-99 

11:00:00 

GN 

IML 

0.007 

5.00 

12.1 

6.5 

90 

<.06 

<■001 

0002 

0,04 

<.005 

0.01 

<025 

eureka 

TOLTEC-1 

09-Sep-99 

10:40:00 

GN 

NO  FLOW 

eureka 

TOLTEC-1 

11 -Jut-00 

11:40:00 

GN 

0.0007 

0.50 

10.3 

4.8 

80 

eureka 

TOLTEC-1 

14-Sep-00 

10:30:00 

GN 

NO  FLOW 

eureka 

TOLTEC-1 

IWul-01 

09:30:00 

GN  EN 

0.003 

1.93 

9.8 

6.6 

160 

EUREKA 

TOLTEC-1 

OA-jun-02 

10:0000 

GN 

NO  FLOW 

EUREKA 

TOLTEC-1 

16-Sep-02 

12:15:00 

GN 

NO  FLOW 

EUREKA 

TT-1 

Ol-Aug-94 

14:00:00 

JP 

IfA, 

0.010 

8.60 

6.0 

7.0 

180 

0.3 

0.006 

0.03 

0.08 

0.13 

2.87 

3.15 

EUREKA 

rr-t 

07-Oct~94 

12:00:00 

GN 

IML 

6.012 

6,00 

46 

5.2 

360 

1,28 

0.03 

0.273 

0.096 

0.04 

17.00 

8.25 

EUREKA 

TT-1 

25-JUI-95 

08:15:00 

JP 

IML 

0,017 

12,00 

3.2 

5.5 

380 

1.28 

O.03 

0.273 

0.098 

0,04 

17,00 

8.25 

EUREKA 

TT-1 

0&-Sep-e5 

11:45:00 

GN 

Ana! 

0.0O3 

2.00 

5.9 

6.2 

170 

0.2 

0005 

004 

<0,05 

0.1 

2.79 

2.4 

EUREKA 

TT-1  A 

06-Jan-OO 

10:00:00 

GN 

IML 

0.026 

18.23 

4.8 

4.8 

170 

0,66 

0.018 

0,113 

<0.025 

0.016 

7.84 

5,19 

EUREKA 

TT-1B 

O0-Jul-96 

10:15:00 

GN 

IML 

0.010 

6.92 

45 

4.8 

100 

0,28 

0.007 

0.062 

0.03 

0.007 

430 

2.57 

EUREKA 

TT-18C 

06-Juf-96 

10:15:00 

GN 

IML 

Q.005 

3.48 

57 

5.2 

70 

EUREKA 

TT-1 

01 -Oct-96 

14:0000 

GN 

IML 

0,010 

7,30 

6.0 

55.7 

190 

0,4 

0.013 

0.106 

<.02$ 

0,017 

8.18 

482 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

AVERAGE 

0.012 

8.064 

6.088 

11.770 

200.000 

0.628 

0.016 

0.128 

0.043 

0.060 

6.611 

4.847 

Std.Dsv, 

0.007 

4.766 

0.931 

16.600 

100.260 

0.433 

0.010 

0.086 

0.043 

0.043 

6.727 

2.307 

MIX. 

0.026 

18.230 

6,000 

66.660 

360,000 

1.280 

0.030 

0.273 

o ,m 

0.130 

17.000 

0.260 

Min. 

0.003 

2.000 

3.200 

4.686 

70.000 

0.200 

0.006 

0.030 

0.000 

0,007 

2.670 

2400 

EUREKA 

TT-1 

IWul-97 

09:35:00 

GN 

IML 

0.085 

59.00 

48 

53 

70 

0,34 

0.OO6 

0.05 

0,03 

0.007 

2.35 

1,88 

eureka 

TT-1 

15-$ep-07 

11:30:00 

GN 

0,010 

6.85 

6,0 

4.7 

130 

EUREKA 

TT-f 

06UUI-S6 

11:00:00 

GN 

0103 

72.O0 

68 

51 

80 

EUREKA 

TT-1 

15-Sep-68 

12:15:00 

GN 

0.006 

4.20 

5.7 

47 

130 

eureka 

TT-1 

28-Jur>-09 

10:00:00 

GN 

0.120 

86.00 

7,6 

5.1 

80 

EUREKA 

TT-1 

D9-Sep-99 

11:0000 

GN 

IML 

0.030 

20.00 

63 

61 

80 

0,19 

0.033 

0.04 

0,02 

<005 

4.02 

1.93 

EUREKA 

TT-1 

11-Jul-OO 

12:00:00 

GN 

0.020 

14.50 

69 

5.8 

110 

eureka 

TT-1 

15-Sep-OO 

10:15:00 

GN 

0.OO75 

5,00 

8.5 

5.7 

150 

eureka 

TT-1A 

03-Jul-OI 

11:00:00 

GN  EN 

0.022 

15.00 

9,0 

6.2 

140 

eureka 

TT-1 

03-Jul-OI 

10:45:00 

GN  EN 

.056 

35.10 

9.3 

5,5 

90 

0,27 

0.012 

0.078 

0,07 

0.006 

366 

3.11 

EUREKA 

TT-1 

07-Sep-01 

09:3000 

GN  EN 

EUREKA 

TT-1 

14-Jun-02 

1015:00 

GN  EN 

IML 

0.009 

8.00 

10,1 

6.3 

350 

0,2 

Q.O07 

0.06 

<02 

<005 

2.29 

259 

eureka 

TT-1 

16*Sep-02 

11:30:00 

GNEN 

0.003 

2,00 

12,2 

5.2 

430 

B-39 
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ED  000552  00030726-00016 


BACKGROUND  WATER  tNVENTORY  THROUGH  190$ 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2002 


SUNNYSIDE  GOLD  CORP 
SILVERTON.COLQRADO 


Parameter  ->tn  units  of  mg/l  unless  noted 

+♦++++ 

4, 4.4,4, 4^. 

++++4"M"*+++ 

++++++ 

+++-HH-+ 

- GPM 

0 

SU 

umbo 

mg/I 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Samptdete 

Sampletime 

Sampledby 

lab 

Qmgd 

Q(GPM) 

FietdT 

F&dpH 

FteldCond 

dAi 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMn 

dZn 

EUREKA 

TT-2 

01 -Aug-94 

14:15:00 

JP 

IML 

0.006 

4,00 

4.0 

7.3 

110 

<1 

0,003 

0.01 

<05 

0.07 

1,59 

1.46 

EUREKA 

TO 

07 -Oct-94 

12:30:00 

GN 

IML 

0.003 

2.00 

5.1 

6.1 

70 

<1 

<.002 

0,006 

<05 

0.006 

0.149 

0.429 

EUREKA 

TO 

25-Jul«95 

0800:00 

JP 

IML 

0012 

8.00 

3.2 

5.5 

20 

<.002 

0.006 

<.05 

0.00? 

0.2 

0.66 

EUREKA 

TO 

OS-Sep-95 

12:00:00 

GN 

Anal 

0.001 

1.00 

8.0 

6.6 

50 

0.03 

0005 

am 

0.428 

EUREKA 

TO 

OS-Jul-96 

10:30:00 

GN 

IML 

0.001 

1.00 

8.0 

6.6 

50 

0.03 

0.005 

0.167 

0.428 

EUREKA 

TO 

01 -Oct-96 

14:30:00 

GN 

IML 

0.001 

0.71 

6.0 

8 2 

60 

<.05 

<.001 

0003 

0.03 

<,005 

0.03 

0.24 

SAMPLE  COUNT 

e 

6 

8 

ft 

ft 

ft 

4 

4 

4 

ft 

ft 

ft 

AVERAGE 

0.004 

z>m 

6.717 

8,388 

80.000 

0.010 

0.001 

0.00ft 

0.008 

0.016 

0,270 

9.283 

Btd.Dav. 

0,004 

2.681 

1,833 

0,668 

27,080 

0,014 

O.OOf 

0.002 

0.013 

0.026 

0.680 

0.633 

Max, 

0.012 

8.000 

8.000 

7.310 

110.000 

0.030 

0,003 

0.010 

0.030 

0.070 

1.680 

1.480 

Min. 

0.001 

0,710 

3.200 

6.600 

20.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

EUREKA 

TO 

ll-Jul-97 

09:45:00 

GN 

0.001 

1.00 

7.6 

6.7 

20 

EUREKA 

TO 

lS-Sep-97 

11:45:00 

GN 

0.0007 

0.50 

7.0 

4.7 

50 

EUREKA 

TO 

OS-Jul-98 

11:15:00 

GN 

0.002 

1.50 

8.1 

5.2 

30 

EUREKA 

TO 

15-S«p-88 

11:25:00 

GN 

DRY 

EUREKA 

TO 

20-Jun-99 

10:30:00 

GN 

0.007 

4.60 

7.9 

4.6 

30 

EUREKA 

TO 

Q9-Sep-99 

11:15:00 

GN 

0.0004 

0.25 

9.1 

6.2 

80 

EUREKA 

TO 

11-Jul-OO 

10:45:00  ' 

GN 

0.0009 

0.66 

10.6 

6.0 

110 

EUREKA 

TO 

15-Sep-OO 

10:30:00 

GN 

0 0003 

0.24 

9.5 

8.2 

70 

EUREKA 

TO 

03*JuM31 

11:15:00 

GN  EN 

DRY 

EUREKA 

TO 

07-Sep-OI 

09:45:00 

GN  EN 

EUREKA 

S-20 

03 -Aug-94 

15:00:00 

JP 

IML 

0.014 

10.00 

14.0 

7,4 

1100 

<1 

<002 

0.QG2 

<05 

0.1 

0.02 

6.1 

EUREKA 

5-20 

10*Oct-94 

14:00:00 

GN 

IML 

0.009 

8.00 

12.3 

7,7 

1260 

<1 

<002 

0.002 

<05 

<.00$ 

<0.02 

<0.01 

EUREKA 

5-20 

11 -Aug-95 

13:30:00 

JP 

IML 

0.014 

10.00 

12.5 

7.3 

1210 

<1 

<002 

0,002 

<,05 

<005 

<0.02 

0.015 

EUREKA 

5-20 

27-Sep-S5 

10:45:00 

GN 

Anal 

0.009 

6,00 

9.5 

7.3 

1210 

<0.3 

<001 

0.001 

0,052 

<002 

<0.01 

<O.,01 

EUREKA 

S-20 

3CkJul~96 

10:45:00 

GN 

Anal 

0.002 

1.30 

120 

7.9 

1140 

<005 

<.001 

<001 

<.025 

<005 

<0.01 

<0.-05 

EUREKA 

S-20 

Q2-OCI-96 

11:30:00 

GN 

IML 

0.002 

1.30 

12.0 

8.0 

1200 

0.06 

<.001 

<.001 

<025 

<005 

0.01 

O..0S 

SAMPLE  COUNT 

8 

ft 

6 

6 

ft 

6 

8 

ft 

8 

ft 

ft 

8 

AVERAGE 

0,908 

6.717 

12.060 

7,010 

1188.887 

0.013 

0,000 

0.001 

0.000 

0.017 

0.006 

1.017 

Std.Dev. 

0.006 

3.668 

1.328 

0,280 

62.176 

0,030 

0.000 

0,001 

0.010 

0.037 

0.006 

2.273 

Max. 

0.014 

10,000 

14.000 

7.880 

1280,000 

0,080 

0,000 

0,002 

0,062 

0.100 

0,020 

8,100 

Min, 

0.002 

1.300 

0.600 

7,300 

1100.000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0,000 

eureka 

$-20 

09-Jul-87 

11:30:00 

GN 

0.006 

4.00 

12.7 

8,7 

1190 

eureka 

S-20 

l5-$ep-97 

13:15:00 

GN 

0.003 

180 

10.0 

7.2 

1210 

EUREKA 

S-20 

14-JuI-98 

10:15:00 

GN 

0.005 

3.50 

10.8 

6.8 

1160 

eureka 

$-20 

09-Sep-96 

11:30:00 

GN 

0.003 

2,36 

11.8 

7.4 

1200 

eureka 

$-20 

16-JUIV99 

11:30.00 

GN 

0.004 

2.90 

11.8 

7.4 

1200 

EUREKA 

$-20 

13-$ep-9S 

11:30:00 

GN 

0.003 

22.00 

11.8 

8,8 

1210 

eureka 

S-20 

12gul*00 

10:30:00 

GN 

0.002 

1.30 

13.3 

8,8 

1140 

eureka 

S-20 

14-Sep-OO 

11:00:00 

GN 

IML 

0003 

200 

15.0 

6.6 

1220 

<.005 

0.004 

0,019 

<02 

<005 

<01 

<.025 

eureka 

S-20 

11 -Jut-01 

11:00:00 

ON  EN 

0.003 

1.79 

123 

7.0 

1150 

EUREKA 

$-20 

07-Sep-Ol 

09:50:00 

GNEN 

0.002 

1.07 

11.1 

5.6 

7780 

eureka 

$-20 

12gUb-02 

10:45:00 

GN  EN 

0.003 

200 

15.7 

6.8 

1100 

EUREKA 

S-20 

l7*$ep-02 

10:30:00 

GN  EN 

No  Flow 

B-40 
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BACKGROUND  WATER  INVENTORY.THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2002 


SUNNYSfDE  GOLD  CORP, 
SIIMERTON.COLORADO 


Parameter  ->in  units  of  mg/1  unless  noted 

++++++ 

*+4*+**+++ 

• GPM 

C 

su 

umfto 

mg/I 

mg/I 

mg/i 

mg/I 

mg/I 

mg/1 

mg/I 

DRAINAGE 

sample  site 

Sampldate 

SAMPLETIME 

! 

i 

00 

lap 

Qmgd 

Q(GPM) 

F&fcrr 

fis&pH 

Ffe&Contf 

m 

cfCd 

dCu 

dF« 

dPb 

dMn 

dZn 

EUREKA 

MIDWAY 

26-Sep«95 

12:45:00 

GN 

Anal 

0.025 

17.50 

10.1 

67 

1060 

<0.3 

<0.001 

<0.001 

0,035 

<0.002 

<0.01 

0.011 

EUREKA 

MIDWAY 

30-Jul-S6 

12:45:00 

GN 

Anal 

0.007 

5.00 

11.0 

7,4 

toso 

<0.5 

<0.001 

<0.001 

<0,025 

<0.005 

<0.01 

<0.05 

EUREKA 

MIDWAY 

C2-Oct-96 

11:45:00 

GN 

/ML 

oxm 

5.50 

11.0 

7,5 

1100 

<0.06 

<0001 

<0.001 

<0.025 

<0.005 

<001 

<0.05 

SAMPLE  COUNT 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

AVERAGE 

o.ou 

8.333 

10.700 

7.223 

1070.000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.012 

0.000 

0.900 

0.004 

8W.D*v. 

0.905 

5.778 

0.424 

0.361 

21.502 

0.000 

0.000 

0.000 

0.016 

0.000 

0.000 

0.006 

Mix, 

0.025 

17.100 

11.000 

7.520 

1100,000 

9.000 

0.000 

0.000 

0.035 

0.000 

0.000 

0.011 

Min. 

0.007 

5.000 

10.100 

8,730 

1050,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

EUREKA 

MIDWAY 

OO-Jul-9? 

11:40:00 

GN 

0.007 

5,00 

114 

67 

1010 

EUREKA 

MIDWAY 

15-S«p~97 

13:00:00 

GN 

0004 

3.00 

110 

7,1 

1060 

EUREKA 

MIDWAY 

1 4-Jul-98 

1030:00 

GN 

0004 

2.50 

10.0 

6.7 

990 

EUREKA 

MIDWAY 

OS-Sep-98 

11:45:00 

GN 

0.004 

3.00 

10.6 

7.1 

1090 

eureka 

MIDWAY 

18~Jun-99 

11:40:00 

GN 

0.009 

6.25 

115 

7.3 

1010 

EUREKA 

MIDWAY 

13-Sep-99 

11:45:00 

GN 

0.014 

10.00 

10.8 

69 

960 

EUREKA 

MIDWAY 

12-Jul-OO 

10:45:00 

GN 

IMl 

0.010 

8.00 

13.2 

7.0 

1140 

<05 

<.001 

0.01 

<02 

<005 

<.01 

<.025 

EUREKA 

MIDWAY 

14-Sep-OO 

11:15:00 

GN 

0010 

8.00 

15,0 

69 

EUREKA 

MIDWAY 

11-Jul-CI 

11:15:00 

GN  EN 

0.006 

6.00 

12.3 

6.8 

950 

EUREKA 

MIDWAY 

07-Sap-Oi 

10:0000 

GN  EN 

0.009 

6.00 

115 

63 

980 

EUREKA 

MIDWAY 

04-Jun-C2 

11:0000 

GN  6N 

0.007 

5.00 

15.0 

7.1 

900 

EUREKA 

MIDWAY 

17-$ep-02 

10:15:00 

GN  £N 

0.010 

7.00 

127 

7.3 

960 

EUREKA 

EMW 

30- Aug-93 

10:45:00 

GN 

IML 

7.3 

7.0 

370 

0.005 

<001 

<05 

0.016 

3.66 

0.75 

EUREKA 

SFMW 

3G-Aug«93 

10:30:00 

GN 

IML 

6.2 

8.8 

200 

<.002 

<.001 

0.1 

0.006 

0.03 

0.04 

EUREKA 

EC34 

13-Oct-93 

13:30:00 

GN 

IML 

2 600 

1805.00 

7.0 

7.5 

440 

<.1 

0.002 

<001 

<05 

<005 

0.51 

0.67 

eureka 

EC34 

l5-Jun-94 

12:15:00 

JP 

IML 

38,420 

28660.56 

$.0 

63 

110 

<,1 

<.002 

0.004 

<05 

<005 

0.73 

0.3 

EUREKA 

EC34 

IB-Sep-94 

1200:00 

GN 

IML 

7.990 

5479.17 

7.1 

7.4 

300 

0.1 

<002 

<0.01 

<0.05 

<005 

0.88 

0,54 

EUREKA 

EC34 

14-Oct-94 

11:00:00 

GN 

IML 

5.130 

3562.50 

2.7 

8.7 

320 

0.4 

0.0Q2 

0,022 

<0.05 

0,006 

1.58 

0.73 

EUREKA 

EC34 

l6-Oct-94 

11:00:00 

GN 

IML 

5.130 

3562.50 

2.7 

7.0 

320 

0.8 

0.009 

0,193 

0.86 

<006 

3,69 

3.54 

EUREKA 

EC34 

31 -Jan-95 

12:00:00 

GN 

ANALY1 

N/D 

Z? 

60 

560 

<0.50 

0.01 

0,08 

<0.05 

<005 

3.10 

3.7 

EUREKA 

EC34 

l2-Oct-95 

11:00:00 

GN 

IML 

3,660 

2541.67 

6.8 

7.3 

390 

0.18 

0.004 

O.Q22 

<0.05 

<005 

2.00 

0.B8 

EUREKA 

EC34 

lB-Mar-96 

11:00:00 

GN 

IML 

EST.  ,ao 

555.00 

4.4 

7.7 

460 

0 

0009 

0,044 

<.025 

<005 

1.79 

3.07 

EUREKA 

EC34 

30-Oct-96 

1200:00 

GN 

IML 

2.955 

2050.00 

4.0 

7.1 

270 

0.12 

0.001 

0.0066 

<,025 

<•005 

0.34 

0.81 

SAMPLE  COUNT 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

9 

9 

8 

9 

AVERAGE 

7.309 

5779.349 

5.159 

7.011 

354,444 

0.163 

0.094 

0.042 

0.098 

0.001 

1.624 

1,690 

Std.DiV. 

11.250 

8017,531 

2,228 

0.834 

124.198 

0.209 

0.004 

0.069 

0.270 

0,003 

1.098 

1.344 

Mix. 

38.420 

25880.555 

9.000 

7.720 

650,000 

0,500 

0,010 

0*183 

0.880 

o.m 

1899 

3.700 

Min. 

0.800 

558.000 

2.700 

6.020 

118.000 

0.080 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

9.340 

0*300 

EUREKA 

EC34 

26-Fefc*97 

10:30:00 

GN 

IML 

EST.  .96 

880.00 

3.0 

8.9 

470 

<05 

0,002 

0,01 

<.025 

<005 

0.51 

102 

EUREKA 

£034 

2 7 -Oct-97 

11:4000 

GN 

IML 

EST.  3.0 

2083.00 

3.8 

8.4 

200 

0.06 

0,001 

0,01 

<02 

<005 

027 

0.53 

EUREKA 

EC34 

11 -Mar-90 

10:45:00 

GN 

IML 

ND 

ND 

3.9 

6.8 

430 

<.06 

0,001 

<01 

0.06 

<005 

0.2  8 

0.82 

EUREKA 

EC34 

06-Oct-98 

10:45:00 

GN 

IML 

2.500 

1736.00 

2.4 

6.8 

290 

0.35 

0,001 

<01 

<02 

<.005 

0.25 

0.81 

EUREKA 

EC34 

23-Mar-99 

1000:00 

GN 

IML 

EST.  2.0 

4.1 

6.8 

320 

<05 

0005 

0.036 

<02 

<,005 

1.16 

191 

EUREKA 

EC34 

21 -Oct-99 

11:00:00 

GN 

IML 

2700 

1873.00 

3.7 

7.1 

200 

0.07 

0002 

0,002 

<.02 

<005 

0.21 

0.62 

EUREKA 

EC34 

16- Apr-00 

11:00:00 

GN 

IML 

ND 

ND 

68 

68 

230 

0.07 

0.004 

0.018 

<02 

<005 

0,96 

180 

EUREKA 

EC34 

10-O&-0Q 

10:45:00 

GN 

IML 

4.700 

3264,00 

5,4 

8.7 

270 

0.06 

0.002 

0.011 

<02 

<005 

0.15 

0.36 

EUREKA 

EC34 

30-Apr-OI 

10:00:00 

GN 

IML 

16.000 

11292.00 

6.4 

6.8 

210 

<05 

0.007 

0.031 

<02 

<005 

155 

1.69 

EUREKA 

EC34 

04-Oct-01 

09:45:00 

GN  EN 

IML 

1.500 

1046.02 

e.4 

7.1 

340 

<05 

0,001 

<01 

<.02 

<005 

0.19 

0.385 

EUREKA 

EC34 

074F«bO2 

10:45:00 

GN  m 

IML 

EST  1 

894.00 

8.4 

7.3 

460 

O.OS 

0,002 

0.011 

<.02 

<005 

0.14 

0.557 

8-41 
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BACKGROUND  WATER  iNVENTORY.THROUGH  1996 
MONITORING  RESULTS  THROUGH  2002 


SUNNYS1DE  GOLD  GORP. 
SHVERTON,  COLORADO 


Parameter  ->*t  units  of  mg/f  unless  notact 

' 

system 

ssasasss 

— 

- GPM 

C 

$U 

umho 

mg/I 

mg/I 

mg/1 

mg/I 

mg/l 

mg/I 

mg/i 

DRAINAGE 

SAMPLE  SITE 

Sampidate 

SAMPLETIME 

Sampiedby 

lab 

Qmgd 

O(GPM) 

FleldT 

FieldpH 

FieidCond 

m 

dCd 

dCu 

dFe 

dPb 

dMrt 

dZh 

CAUF.  GULCH 

CG115 

15-Sep«93 

11:15:00 

GN 

IML 

1,440 

1000  OO 

3.9 

5.6 

220 

2.1 

0006 

0.002 

<.06 

<005 

76 

1.8 

CAUF.  GULCH 

CG1 15 

Cl -Oct-93 

13:30:00 

GN 

IML 

0.660 

458.33 

9 0 

5.5 

270 

2,3 

0.012 

0.001 

0.11 

0008 

as 

1.7 

CALIF-  GULCH 

CG  115 

26-JU-S4 

13:00:00 

JP 

IML 

1170 

812.50 

17.0 

5.5 

230 

1.5 

0.004 

0.01 

0.07 

<005 

0.8 

1.32 

CALIF.  GULCH 

CG  115 

OS-Oct-94 

10:45:00 

GN 

IML 

1.870 

1298.61 

3.3 

5.6 

170 

10 

0.005 

0,009 

0.08 

<005 

4.94 

1.3 

CALIF.  GULCH 

CG1 15 

28-Ju!-95 

10:45:00 

GN 

IML 

1,280 

888.89 

2.8 

5.8 

210 

<0.1 

0.002 

0.006 

<,05 

<005 

0.45 

078 

CAUF.  GULCH 

CG  115 

CI-Aus-95 

10:50:00 

GN 

IML 

8.590 

6659.72 

9.4 

5.8 

160 

1.1 

0.004 

0.013 

<,06 

<005 

5.05 

098 

CAUF.  GULCH 

CG1 15 

ll-Jui-96 

12:00:00 

GN 

IML 

3710 

257639 

110 

6.3 

ISO 

0.9 

0.003 

0.007 

007 

<005 

5,11 

0.96 

CALIF.  GULCH 

CG1 15 

09-Oct*86 

11:45:00 

GN 

IML 

1.940 

1347.22 

7,0 

6,3 

150 

12 

0.004 

0.009 

005 

<005 

4.25 

127 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

$ 

8 

8 

AVERAGE 

2708 

1880.208 

7.825 

1778 

188. 280 

1.248 

0.008 

0.007 

0,048 

0.001 

4.813 

1.239 

Std.Div, 

2.738 

1888.870 

4.470 

0.318 

38.880 

0.882 

0.003 

0.004 

0,040 

0.903 

2.888 

9.300 

Mix. 

8.480 

8858722 

17.000 

8.330 

271000 

1300 

1012 

1013 

1110 

1008 

1800 

1,700 

Min. 

0.880 

488.333 

1880 

1480 

180,000 

0.000 

0.002 

0.O01 

1000 

1000 

1480 

0.780 

CALIF,  GULCH 

CG  115 

14-jui-e? 

10:45:00 

GN 

IML 

9.050 

628300 

8 3 

5,3 

140 

12 

0.003 

0.01 

0.03 

<005 

429 

0.87 

CALIF  GULCH 

CG  115 

18-Sep-97 

10:30:00 

GN 

IML 

1900 

1319.00 

6.0 

5,2 

190 

16 

0.004 

<,01 

0.06 

<,005 

7.08 

1.2 

CALIF.  GULCH 

CG  115 

2S-Jul-98 

10:16:00 

GN 

IML 

3780 

2625.00 

8.4 

5.9 

170 

0.5 

0.003 

<•01 

0.6 

<.005 

5.22 

093 

CALIF.  GULCH 

CG  115 

15-Sflp-98 

10:00:00 

GN 

IML 

1.240 

863.00 

5.4 

5.1 

250 

2,5 

0.005 

<01 

0.1 

<005 

10.1 

165 

CAUF.  GULCH 

CG1 15 

21 -Ju  1-98 

10-30:00 

GN 

IML 

5.690 

3949.00 

10.8 

5.4 

170 

07 

0 004 

<001 

002 

<005 

4.83 

0956 

CALIF,  GULCH 

CG  115 

13-Sep-98 

10:15:00 

GN 

IML 

2.000 

1400.00 

5.5 

5.3 

220 

1.3 

0,004 

0.019 

0.11 

<005 

8.6 

1.8 

CALIF.  GULCH 

CG  115 

07-Sep-OC 

10:0000 

GN 

IML 

3.000 

206300 

9.0 

4.8 

270 

49 

0.007 

0,023 

0.15 

<005 

12.2 

2.45 

CALIF.  GULCH 

CG  115 

29-Aug-OI 

10:00:00 

GN  EN 

IML 

1610 

1122,23 

9.0 

47 

250 

24 

0.008 

<.01 

0.12 

<.005 

9.95 

191 

CALIF.  GULCH 

CG  115 

O6-$ep-02 

10:30:00 

GN  EN 

IML 

0720 

500.00 

10.3 

5.2 

330 

5.97 

0.012 

0.01 

015 

<.005 

157 

3.34 

PLACER  GULCH 

FI 

09-Aug-83 

16:00:00 

JP 

IML 

0.007 

5.00 

8.0 

3,2 

470 

57 

0.006 

0.04 

15.1 

0.24 

104 

5,3 

PLACER  GULCH 

PI 

C1-Oct-93 

10:30:00 

GN 

IML 

0.020 

14.00 

47 

3.5 

400 

5 

0.056 

0.084 

15.8 

0,247 

12.8 

4,35 

PLACERGULCH 

PI 

20A*l-84 

11:00:00 

JP 

IML 

0.001 

100' 

7.0 

3.3 

110 

10.5 

0.016 

0.07 

116 

0 52 

9.0 

6.3 

PLACER  GULCH 

PI 

05-0ct-94 

11:30:00 

GN 

IML 

0.026 

18,00 

37 

3,1 

390 

10.9 

0.016 

0.025 

6.83 

0.38 

6.1 

3.42 

PLACERGULCH 

PG 115 

15-$ep-83 

11:01:00 

GN 

IML 

1.270 

88194 

36 

6.4 

100 

0,2 

0.003 

0.003 

<05 

0,02 

0.87 

109 

PLACERGULCH 

PG  115 

01 -Oct-93 

14:00:00 

GN 

IML 

0.520 

36111 

9.5 

5.9 

120 

0.2 

0.004 

0.014 

<05 

0.009 

0.55 

1,06 

PLACER  GULCH 

PG  115 

28-Jui94 

13.30:00 

JP 

IML 

0730 

506.94 

20,5 

5,5 

110 

0.3 

0.003 

0.02 

<.05 

<005 

0.73 

1.12 

PLACER  GULCH 

PG  115 

05-0ct-94 

10:30:00 

GN 

IML 

2.560 

177778 

2.5 

5.5 

90 

<0.1 

0.003 

0.033 

<05 

0,011 

071 

0.97 

PLACER  GULCH 

PG  115 

26-JUI-95 

11:00:00 

GN 

IML 

1380 

958,33 

4.1 

6,4 

120 

12 

0.006 

0005 

0.07 

<0.005 

871 

142 

PLACERGULCH 

PG  115 

01 -Aug-95 

11:10:00 

GN 

IML 

9.050 

628472 

10,9 

100 

0.12 

0.003 

0.02 

<05 

0,008 

171 

0.69 

PLACER  GULCH 

PG  115 

ll-Jul-96 

11:45:00 

GN 

IML 

3.560 

2485.11 

12.0 

6.9 

80 

<0.05 

0.002 

001 

0.1 

<0.005 

074 

0.69 

PLACERGULCH 

PG  115 

09-Oc?-96 

11:30:00 

GN 

IML 

2750 

190972 

7.0 

7,1 

90 

0,25 

0002 

0028 

0.07 

0.005 

0.77 

081 

SAMPLE  COUNT 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

$ 

8 

8 

8 

8 

8 

AVERAGE 

2730 

1888.833 

8.783 

1220 

1O1.2S0 

1284 

0,003 

0,017 

1O30 

1008 

1.874 

1,008 

Std.Dev. 

1887 

1781381 

1824 

0,807 

13,838 

0.881 

0,001 

1010 

0.040 

10ST 

1.871 

1208 

Max. 

8.088 

8284.722 

21800 

7,080 

120.000 

1,208 

1008 

1033 

0.100 

0,020 

1710 

1,420 

Mia 

0.820 

381111 

2.800 

1480 

80,800 

0.008 

0,002 

0,003 

0.000 

0.000 

1880 

0,880 

PLACERGULCH 

PG  115 

14-JUI-97 

10:3000 

GN 

IML 

8.110 

5634.00 

9,9 

5.4 

90 

0.22 

0.003 

0.02 

0,04 

0.037 

196 

0.9 

placer  gulch 

PG  115 

16-Sep-97 

10:00:00 

GN 

IML 

1660 

1155.00 

7.5 

6,0 

100 

<.05 

0.002 

<01 

0.06 

0.016 

0.85 

0.96 

PLACER  GULCH 

PG  115 

28-JU1-98 

10:30:00 

GN 

IML 

2660 

1845,00 

8.8 

5.9 

90 

<.05 

0.002 

<01 

0.13 

<005 

0.85 

0715 

PLACERGULCH 

PG  115 

IS-Sep-96 

09:45:00 

GN 

IML 

0-970 

873.00 

8.3 

8,4 

120 

0.0? 

a 0Q2 

<01 

0.25 

0,006 

08 

0.96 

PLACERGULCH 

PG  115 

21-Jul-99 

10:15:00 

GN 

IML 

8.270 

4353.00 

11.9 

8,2 

100 

<05 

0.002 

0006 

0.04 

<005 

13 

0776 

PLACERGULCH 

PG  115 

13-$ep-98 

1000:00 

GN 

IML 

1520 

1055.00 

63 

5.6 

120 

0.09 

0.002 

0.031 

046 

<.005 

079 

0.978 

PLACER  GULCH 

PG  115 

07-Sep-OO 

10:15:00 

GN 

IML 

EST.  2.5 

1736.00 

9,0 

5.6 

130 

0.06 

0.003 

0.018 

0.06 

0006 

0.93 

1.2 

PLACER  GULCH 

PG  115 

29-Aug-01 

10:0000 

GN  EN 

IML 

1490 

1037.13 

8,9 

54 

120 

<.05 

0.004 

001 

0.12 

<005 

073 

0.927 

PLACER  GULCH 

PG  115 

06~$ep-C2 

10:00:00 

GN  EN 

IML 

0.432 

30000 

11,8 

5.5 

150 

0,47 

0.003 

0.01 

0.35 

001 

077 

1.47 

8-42 


1779156 
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